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"। বাঞ্পুণ্ড জাতি ইতিতবত, * মিবার, 
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শিণাবতী এই ৮খগু একাধানে সন্গিংবশিত। 
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বাধান ১/০ টাকা, 
কতাব্‌ ৮ টাকা, ভা? মাঃ 14 আনা । 





১৩০৯ 
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১১৫৪ নং গ্রে ইট, 


কূিফাতা। 
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পাই াজকীপকানসহ  াা বিসকআওদি হিল 





খরচের ৫৫ 46 ৯ ৭ সন 

"আন শেখর ৪৫৪, %৯ পা 

শ্লীদানেন্দল খাব বাধ শঃখগা ক্যাপ 12৭ সং 
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ক্রিয। সম" খএম *ধ্‌ চা 
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একবার পাঠ ককন। | 
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রহস্য। 


 ওতত্থচ্য ৬ ॥ 








প্রথম পরিস্ছ্দে টা 


জাপানের বর্তমান রাজবংশ: সরদিদহ্ বর ধরিয়া জাপানে রাজস্ব 
করিতেছেন। কিন্তু মধ্যে কিছুকাল তাহাদের অধিকার নামমাত্র ইয়া 
টাড়াইয়াছিল। সম্রাট নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন, তিনি কখনও অস্তঃপুরের 
বাহিরে পদার্্ণ করিতেন না) শোগুন উপাধিধারী কতিপয় সেনাপতি" 
বংশ দে সময় গ্রতিনিধির কার্য করিতেন। তাহারাই রাজোর সর্কেসর্কা। 
ছিলেন। প্রতিনিধির অধীনে প্রায় চারিশত স্বতন্ত্র তালুক ছিল । সামুরাই- রি 
শ্রেণী জাপানের কষত্িয় জাতি, তাহারা বংশাবলীক্রমে & সকল তালুফের 
উপ ভোগ্ন করিয়া 'আিতেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সামুরাই-ভূম 








ই | জাপার্ঈ-রহস্ত | ॥. 
গণের উপর রাজ হরতিনিধি শোগুনেরাই কবর করিতেছিলেন | রা 


আমলে ভারতের বর্তমান করদ রাজগণের সহিত এই সমস্ত সামুরাই- ট্জ ৰ 
ধিকারিগণের অনেকট? সাদৃশ্য ছিল। সাহারা শো গুনের মন্ত্র সভায় “ডাই- 
মিয়ো অর্থাৎ মহৎ লোক নামে অভিহিত, হইতেন ; এভদ্যাতীত সম্মানের 
তারতম্য অনুসারে তাহার! মহামান্য শোগুনের নিকট বিবিধ উপাধি প্রাপ্ত 
হইতেন। স্ব স্থ তালুকে তাহারা এক প্রকার স্বাধীনভাবেই রাত করিতেন, 
কিন্ত প্রত্যেক ভাইমিয়োকে বৎসবাস্তে, একবার রাজধানীতে থাকিয়! রাজ- 
কার্যে সহায়ত করিতে হইত. 

তৎকালে রাজধানীর নাম ছিল জেডো। বর্তমানে ধর নামের পারিবে! 
টেকিয়ো! নাম প্রদত্ত হইয়াছে । সে সময় রাজধানী জেডোর সমৃদ্ধির সামা 
ছিল না) রাজধানীতে তখন মহামান্ত শোগুন; উচ্চপদন্ত রাজকর্মচারী 
এনং তালুকদার 'ডাইমিয়ো'গণের বাঁসের জন্য ূর্বসমেত নয় “তের 
'েবিক জুরক্ষিত প্রাসাদ বিষ্তমান ছিল। 

ডাইমিয়োগণের হস্তে সে সময় যথেষ্ট ক্ষমতান্তস্ত ছিল এবং তাহারা 
প্রায়ই অত্যাচারী ছিলেন না) কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি কোন ডাইমিয়ো স্বেচ্ছা 
চাঁরী হইয়! পড়িতেন, তাহা হইলে তালুকে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইত; 
তানুকে বিচারালয় থাকিলেও প্রজারা লহজে স্থরিচার পাইত না; তবে যদি. 
প্রজ্জার় সাহস করিয়া ডাইনিয়োর বিরুদ্ধে রাজপ্রতিনিধি শোগুনের নিকট 
. আভিিগ উপস্থিত করিতে পারিত,. তাহা হইলে মহামহিম শোগুন বাহাড়র ্‌ 
তাহার যখীসপ্তষ তদন্ত করিতেন? তদস্তের ফলে অভিযুক্ত ডাইমিয়ো অভ্যা- 
. চারী সাব্যস্ত হইলে তাহার আদর্শ দণ্ড এবং প্রজার দুঃখের প্রতীকার হইত; 
. কিন্তু বিচারের পুর্ব অভিযোগকারী প্রজা নি কোপানল হইতে 
কে নিষ্কৃতি পাইত না। 
7১" স্ুরাগড় জাপানের একটা বিখ্যাত তালুক। রা ভানুকের, জীন: 
১. নেক গুলি বড় বড গ্রাম অবস্থিত। পুর্বে গোই-রারা নামক জাঁনাক 








জাপান-রহস্য। র্‌ পা ও. ! 


বিচক্ষণ নরূপতি এই তানুকের অধিপতি ছি লন।. ১৬৪২ ক ষ্ঠ 
রাডার মৃত্যু হয়। দোই-রাজার কোন উত্তরাধিকারী না. থাকায় মহামহিম 
শোগুন, হোট্রা উপাধিধারী জনৈক সুদক্ষ বা ক্তকে সকুরাগড় তালুক প্রদান 
ক্রেন। এই নরপতি অত্যন্ত প্রজাবতমল ছিলেন, তির্নি তালুকের সমস্ত: 
শ্রজ্াাগণকে অপত্যনির্কিশেষে প্রতিপালন করিতেন ) 'প্রজারাও তাহাকে 
পিতৃবৎ মান্ত করিত। সকুরাগড়ের আবালবদ্ধবনিতা তাহার একাস্ত বাধা 
ছিল । রাষ্ট্রীয় কাধ্যে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এই সমস্ত কারণে 
ছিনি মহামহিম শোগুনের মন্ত্রীসভার, সসতপর প্রাপ্ত হই সম্মানজনক 
উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। | 
এই সদাঁশয় হোট্টারাার শাননকালে একটা সকুরাগড়ের রান্থবন্ 
অরণাপথে একজন পথ্থিক একাকী গমন করিতেছিলেন। পথিকের বেশ, 
রক্ষ ; দেখিলেই বোধ হয়, তিনি অনেকদূর হইতে আলিডেছেন। পরি 
দাদি জাপানী সামুরাইগণের ন্যার। কটিতটে কোষবন্ধ অসি, কে 
নীর্ঘ সড় কী, মস্তকে জাপানী টুগী) অঙ্গপ্রন্যঙ্গ নুনৌষ্টন সম্পন্ন ও বন্ধ, 
ললাট টন্নত, চক্ষুদ্বয় উজ্জল, বদন গুদাধ্যবাঙ্জক, ম্মবয়ব নাতিদীর্ঘ নাতিখব্ধ, 
বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিং তি বংসর। 
তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল ৷ নিবিড় অরণ্যানী সন্ধ্যা-রাণীর নিবিড় আব্রণে 
আনুন হইয়া গাঁট রুষ্কবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; দীর্ঘ দীর্ঘ তরুরাজি অন্ধক[ুন- 
বিরাট গহ্বরে বিকটাকার দৈত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। শুন্তে 
_নভোমওলেও অন্ধকারের অভাব ছিল ন1) নিবিড় কৃষ্ণ মেঘমালায় সমস্থ 
আকাশ আচ্ছন্ন হইগ্াছিল । বাতাস নাই, গাছের পাতা পথ্যন্থও নড়িতেছে 
না। প্রস্কৃতি যেন কোন দুর্যোগের আশঙ্কায় স্তব-ন্তস্তিত। রঃ 
পথিক সেই গাঢ় অন্ধকারে, সেই গাঁ অরণ্য-বক্ষে দীড়াইযা একক 
প্র এজ সেই স্ স্তস্তিত ভাব-_-সেই নিরব অনার দেখিতে লাগি- 
কন দেখিতে দেখিতে অন্ধকারের নিবিকতা সারও ভাষণ হইয়া উঠিল, 








টি. ১ বি জাপান-রহন্ত। 1. 
লী যে পথে মগ্রপর ফিজোছপেনদ পথের গতি সেই স্থানেই বর 
*হইল 
্ আকাশের আকৃতি আরও ভয়ানক। প্রবল বটিকা'-বৃষ্টি জিরার 
সম্ভাবনা হইতেছে, ক্রমে মৃছুমন্দ বায়ু বহিতে আরম্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে গভীর 
মেঘগর্জন শ্রুত হইতে লাগিল । র্তির দেই ত্ধ িমিজাব তন্ুহূর্ডেই, 
অপসারিত হঈ্ল। 
অনতিবিলম্বে ভীষণ ঝটিকা! আর্ত হইল; দীর্ঘ দীধ তরি আলোড়িত 
হইতে লাগিল; আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রাস্ত পর্য্যস্ত বিদাক্নতা 
চূয়ুকিত হইল , পরক্ষণে মুফলধারে বারিপাঁত আরস্তহইল। 
পৎশ্রা্ত পাস্থ প্রকৃতির এই বিষম বিপর্যায়ে তাহার বিপদের বিষয় বুবিয়া 
লুইলেন? কিন্তু তিনি তাহাতে স্তব্ধ না হইয়। সাহসে ভর করিগ়া সম্মুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মাথার উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, ভীষণ 
এঞ্জনৈ তুমুল বাত্য। প্রবাহিত হইতেছে, জীমৃতগ্জজনে বনপথ প্রকম্পিত হই. 
তেছে__কিন্ত পথিকের সে দিকে লক্ষ্য নাই) সেই হৃদয়তেদী দুর্যোগে ভর 
নাই; তিনি দ্রতপদে অরণ্যপথে যাইতে.লাগিলেন। লঙা-কণ্টকে তাহার 
গাতরবনত ছিন্ন-ভিন্ন হইতে লাগিল, বাযুতাড়িত তরুধাখার সজোর আঘাতে 
তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল; ক্ষতস্থান হষইটতে রুধির | 
ধরিতে লাগিল 7তত্রাঠ তিনি নিবৃত্ত হইলেন না) অগীম উৎসাহে সেই ভীরষর্ 
দষৌগৈ সেই ছুর্ভেগ্চ অরণ্য ভেদ করিয়া স্তবস্থানে অগ্রসর ডে 
লাগিলেন। 
ঘটিকাব্যাপী এই কঠোর পির [ পথিরের দেই প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের | 


নিকট প্রক্কতির তাবৎ বিভীষিকা ব্যর্থ হই, তি পথিকের হঠকারি- 
সংহারিকী- শা্ত ঈষৎ 







তার নিকট পরাস্ত হই! প্রকৃতি সতী ফেনও হী 
হান করিরেন। ঘটিকা পরে লে ভীষগ ছুর্ষে!গ কগকিৎ প্রশনিত হইল, কিছু 
পথিকের গতির হাস রি না, নি সমভাবে অগরদর হইতে লাগিলেন 
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অকন্মাৎ গ' ধিক সম্মুখে বহুদুকে « একটা আলোক টির পাইলেন  শ্রাস্ত 
কিট পথিক হঠাৎ এই আলোক দেখিয়া! তাবিলেন, তাহার পরিশ্রম বুখা হয় 
নাই। নিকটে নিশ্চয়ই লোকালয় আছে । এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া 
আলোক বঙ্গ্য করিয়া আরও বেগে অএসর হইলেন০/ ৃ 

 এইরূপে আরও, রদ ঘটিকা অতীত হইল। পথিক ক্রমে আলোকের নিক টে 
আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । পথিকের বোধ হইল, তিনি ুর্েষ্ত বনপথ অন্তি- 
ক্রম করিয়া একটা সুন্দর উদ্যানে উপাস্থত,হইয়াছেন। তখন দুর্োগ অনে- 
রুটা কমিয়াছিল , আকাশও অন পরিষার হইয়াছিল। পথিক সেই স্থানে 
দীড়াইয়! দেখিলেন, একটা প্রস্তরময় গ্রকাড মন্দিরের বাতায়নপথ হইভে 
সেই আলোকরশি প্রতিফলিত হইতোছ। তখন তিনি ধীরে ধীরে সে 
আলোকের দিকে অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন, তিনি মন্দিরের পশ্চাঙাগে 
আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি আর অগ্রসর হইতে পরিলেন নাঁ, কাহার সব 
শরীর অবসন্ন হইয়া গড়িয়াছিল;$ অতিকষ্টে তিনি মনিরের চাতালের উপুর 
উঠিয়। চীৎকার করিয়! বলিলেন, “মন্দিরে কে আছ-রক্ষা কর) বিপন্ন 
পথিক! প্রাণ যাঁর ।” | 

পথিক আর কিছু বলিতে পাঁরিলেন ন1) চক্ষে তিনি জগংসংসার ছন্ধকার 

দেখিলেন , পরক্ষণে স্রান্ত পথিক সংজ্ঞ। হারাইয়! সেই প্রন্তরময় চাঙালের 
উপর সশবে পতিত হইলেন 








দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পথিক যখন চৈতনালাভ করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তিনি মন্দিরের 
একটা কক্ষে একখানি কাষ্ঠীপনে শারিত আছেন, পার্খে একজন সন্্যাপী 
উপবিষ্ট। পথিক বুঝিলেন, সন্নাদীর সময়োচিত লীহায্যেই ছিনি সে স্থানে 
নত হইয়াছেন। পথিক তখন উঠিবার চেষ্টা করিলেন) কিন্তু সন্যাসী 
বাঁধা দিয়া বলিলেন, প্উঠিও না, এখনও তুমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হও নাই।” 

সন্যাসীস কথাগুলি অতি প্রশান্ত ও ম্নেছান্্;  পরিশ্রান্ত পথিকের সমস্ত 
অবসাদ ও শ্রান্তি দন্্যাপীর এই স্নেহবিজড়িত কথায় যেন এককার্লে শান্তি- 
লংভ কৰিল। কিন্তু তিনি আর নীরবে স্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না, 
নক্ষকন্মীলন করিয়া ধীরে দীরে সঙ্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি 
কোষছায়! র 

সন্গাসী পুর্ববৎ প্রশাস্তভাবে রি গুমি নিরাপদ স্থানেই আি- 
রান, সে জনা কোন চিন্তা নাই; এখন একটু নিপ্তা যাও।” 

পথিক অধৈধধ্যভাবে বলিলেন, “না, আর আমি নিজ্্া যাইব, না, আমি 
সুস্থ হইয়াছি।” এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি শয্যার ওপর ধীরে ধীরে 
উঠিয়া বসিলেন ; পরক্ষণে তিনি জিজ্ঞাদ। করিলেন,“ বলুন, আমি কোথায় য় 
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সন্ন্যাসী পথিকের প্রপ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, “যুবক! 
তোমাকে সন্থান্ত বংশীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। অগ্ভকার ভীষণ ছুর্যোগের 
সময় তুমি সকুরাগড়ের দূরভে্ঠ বনস্থলী অতিক্রম করিয়া! আসিম্লাছ, তোমার 
অবস্থা দেখি ভাহা জান! যাইতেছে; তোমার পরিচয় প্রদান করিক্ষে 
কি কোন আপত্তি আছে?” | | 

পথিক উত্তর করিলেন, “আমার পরিচয় প্রদানে বিশেষ কোন মাপতি 
না থাকিলেও বর্তমানে আপনি আমাকে নিরাশ্রয় পথিক বলিয়। জানিক়া 
বাখুন। বুৰিয়াছি, আপনিই আমার গ্রাণরক্ষ। করিয়াছেন; এক্ষণে আমি 
আপনার শরণাপন্ন অতিথি ; সুতরাং শরণাগতের প্রশ্নের উত্তর দিয় ভাহার 
সংশর ভঞ্জন করুন_-ইহাই একমাত্র গ্রার্থন! 1” | 

সনযাসী গম্তীরম্বরে বলিলেন, “যুবক! আমি তো৷ তোমাকে পূর্বেই 
বলিয়াছি, তুমি নিরাপদবস্থানে আদিয়াছ। তুমি ঘে নগরে আগিয়াছ, তাহার 
নাম সকুরাগড়। যে গৃহে অবস্থান করিতেছ, তাহ! এ নগরের সু রসি 
বুচোজি-দেবের মন্দির) আর আমি এই মন্দিরের মোহস্ত, আমার নাম 
কোজেন।” 

যি সেই মুহূর্তে সেই মন্দিরের মধ্যে বজ্রপাত হইত, তথ এ 
বোধ হয় পথিক এতদুর বিস্মিত হইতেন ন]। তিনি তৎক্ষণাৎ মোহস্তের 
চরণে দগুবৎ হইল সবিনয়ে বলিলেন, “প্রভো ! অজ্ঞনতা বশত; অনেক 
চপলতা করিয়াছি, ধৃষ্টতা মার্জনা করুন) প্রভুর নাম জাপানের সর্প 
রিদ্দিত।” | | 

মোহন্ত শ্মিতবদনে বলিলেন, ধান । তবে তোমার পরিচয় প্রদান 
কর।” 
পথিক -বপিলেন, তো আমার জন্মস্থান জাপানের কোয়েনো 
তালুকে ; আমার নাম সোগোরো। আমার পিত! ধনে মানে, কুলে শীলে 
কোয়েনোর মধ্যে একজন সন্ত ব্যক্তি ছিলেন; কোয়েনোর রাভ! পর্য্যস্ত 
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আমার পিতাকে মান্য করিতেন “এক ব্খসর হইল, আমার র পুবনীঃ পিঃ. 
দেব ইহলীলা! সংররণ করিয়াছেন । পিতার মৃত্যুর পর আমার পিতৃশক্রর। 
কোয়েনোর রাজার সঙ্গে যোগ দিয় আমার সর্বনাশ-চেষ্ায় বন্ধপরিকর হয়, 
কিন্তু আমি তীছাতে অপুমাত্র বিচলিত হই নাই ) কারগ, কোয়েনোর 
প্রজার! আমার বিশেষ নুগহ - সছিল। জুতরাং শক্রপক্ষ প্রকাস্ঠে 
আমার সর্ধনাশ করিতে: না গাঞ্মা প্রজাদের সর্ধমাশে সচেষ্ট হয় 
কিন্তু আমি তাহাতে গরজাদের পক্ষাবল্ন করিয়া গভীর আন্দোলন 
উপস্থিত করি | এই সমস্ত- কাঃণে রাজা আমার উপর. অসশ 
হইয়া উঠেন, অবশেষে ছলে কৌশলে তিনি আমার পৈতৃক -স্থাবর 
অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাগেয়াপ্ত করিয়া লন এবং (আমাকে কোয়েনে! টি 
ত্যাগ করিতে আদেশ করেন।” ৃ 

_ মোহস্ত কোজেন বলিলেন “৪:! .সে আবার: রাজা! লে তো মুন 
পশ্বচ[. তাহার পর কি হইল 1% টা 

সোগোরো৷ বলিলেন, “তাহার পর যখন রাঁজার রঃ ভীষণ জুলুমের 

কথা কোয়েনো ভালুকে প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন তাঁলুকের গজারা 
একেবারে উন্মত্ত হই উঠিল, আমার ক্ষার জন্য মকলে বাস্ত হই 
উঠিল ।৮ 
মোহস্ত বলিলেন, "তাহারা বে তোমাকে থারথই ভালবাসিত) আগ) ৮ 
ধাবা 1” 
_ লোগ্নোরো বলিলেন, "প্রন্ৃতই তাহারা আমাকে ভালবালি; আমার 
জন্য তাহারা প্রাণদানেও কুঠিত ছিল না। কিন্ত দুর্ভাগ্য আমার,'তাই আজ 
তাহাদিগের ম্নেহ হইতে ব্ছত হইগ়াছি।৮ .. | 
_. মোহত্ত বলিলেন, “তাহার পর কি হইল 1% 

 সোগোরো বলিলেন, «প্রজার! আমার জন্য একটা বিভ্োহ বাধাইবার 


উপক্রম করিতেছে দেখিয়! আমি বড়ই ব্যথিত হইলাম; ভারিলাম, আমার .. 
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জন্য কোয়েনে! তালুকের শত শত প্রজ্ঞার সর্ধানাশ হইতে দেওয়! কোনক্রমে 
যুক্তিসঙ্গত নয়; রাজার আক্রোশ কেবলমাত্র গামার উপর; আমি যদি রাজার 
আনেশমত 'কার্ধ্য করি, যদি নির্ধারিত দিবসের মধ্যে কোয়েনে। নগরী পরি- 
ত্যাগ করি, তাহা হইলে প্রজাদের আর ফর্কনাশ হয় না, কারণ, প্রজাদের 
উপর রাজার কোন আক্রোশ নাই নতরাং আধার পক্ষে রাজার আদেশা- 
নুসারে কার্য করাই শ্রেয়ঃ। মনে মনে এইরূপ আলোচনা! করিয়া আঁ 
পলায়নই স্থির করিলাম। তদহুমারে গতয়াত্রে কোয়েনোর প্রজাগণের 
অঙ্ঞাতে জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়াছি; সকুরাগড়ের প্রশংসিত হোট্টারাজ 
এবং প্রতুর নাম আমি পূর্বেই শুনিয়াছিলাম,সেই জন্য এই সঙ্কটকাত আমি 
সকুরাগড়ে আশ্রয় লইতে অগ্রমর হই) পথিমধ্যে গ্রারুতিক দুর্যোগে পরি- 
শবাস্ত হত্যায় আমি মন্দিরে আসিয়াই মৃচ্ছিত হইয়া পড়ি) তাছার পর প্রতুর 
কৃপায় সংজ্ঞা লাভ করিরাছি ). এক্ষণে আপনিই আমার আশ্রয়দাতা ।” 

কোজেন বলিলেন, “ বংস, তোমার নিঃস্বার্থ স্বভাবের তুলন! নাইন, 
মর-রাজো তুমিই ধন্য ; ভগবান্‌ অমিতাঁত তোমার মঙ্গল করুন।” 

মোগোরো নতমস্তকে মোহস্তকে পুনর্ধার অভিবাদন কবিলেন। 
কোজেন বছিলেন, উদাসী তোমার আম্বীযস্বজন কি কেহ 
নাই (” | | ৃ | 
মোগোরো! দীর্ঘনিষ্বা ফেনিয় বলিলেন, “কেহ নাই; সংসারে 
আমার কেছই নাই।” 

কৌজেন বলিলেন, “তবে আজ হইতে আমিই. তোমার আতীয়্বজ- 
নের স্থান আধিকার, করিলাম। সংসারে আমারও কেহই নাই ; আজ 
হইতে তোমাকে অবলম্বন করিয়া আবার আমি সংসারী হইব। তোমাকে 
দেখিবামাত্র আমার অন্তরে বাৎসল্যের সধশর হইয়াছে, আর আমি 
তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে দিবনা ও আজ হইতে আমি তোমার প্রতি- 
পালনের ভার গ্রহণ করিলাম ) তুমি আমাক তোমার স্গীয় জননীর ভ্রাতা 


১৪, ২9. জাপান-রহস্ত। 


বলিয়া জানিবে। / তুমি মা হইতে আমার ভাগিনেয় | রর কোন চিন্তা 
নাই) তুমি: নির্ভয়ে বুচোজি-মন্দিরে অবস্থান কর” ... | 
সোগোরো গণ্নদক্রলোচনে বঙ্গিলেন, *প্রভো, পিতার মৃত্যুর প্রর আমি 
আর কাহারে। নিকট এমন ন্নেহপূর্ণ স্বর গুনি নাই।.বছদিন পরে আবার 
আমি পিতৃক্নেহ প্রাপ্ত হইলাম। পূর্বে জনরবে আপনার দেবচরিত্ত সন্ধে 
যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম? ) আম আমার ছুর্ভাগ্য- 
জীবন ধন্য হইল |, | | 
কোজেন বলিলেন, “সোগোরো, পথশ্রমে পা অস্ত করা্ত হইয়াছ, 
রাত্রিও অনেক হইয়াছে, নুত্তরাং আর অনর্থক, কষালক্ষেপ করিবার আবপ্যক 
নাই,শয়ন করিবে এস | | 
এই কথা বলিয়া মোহস্ত কোজেন ঘুবক লোগোরোর হত ধরিয়! কক্ষা- 
'স্তরে প্রস্তান করিলেন। 








তৃতীয় পরিকোে। 


সুপ্রদিদ্ধ বুচো্দি-মন্দির গকুরাগড়ের প্রান্ত ভাগে অবস্থিত। টার সমি- 
কটে লোকজনের বাসস্থান ছিল না, কেবল কয়েকটা সুবৃহৎ নুদৃগ্ত উদ্ভান। 
সেই উ্ান গুলি উক্ত মন্দিরের এলাকাতুক্ত। উদ্ভামগুলির পরে কোঙ্- 
রাম ্বস্থিত। গ্রামটা বেশ গুন্জার; অনেকগুলি সন্ত্ান্ত লোকের বাস, 
দিবা হাট-বাজার, বসতিও অনেক; মন্দিরের পূর্বদিকে ইন্থা নামে একটা... 
প্রকাণ্ড বিল অবস্থিত) এই বিলের ধারে পাঠালয়, উধধালয় ও অতিথিশালা 
্রনথতি প্রতিষ্ঠিত; মন্দিরের পশ্চাাগে ছূর্ভে্ অরণ্য। সৌগোরো এই" 
অরণাপথে মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ মন্দিরটী যে স্থানে, 
বস্থিত, সেই স্থানটী অতি সুপ্ত, নয়নানন্দকর ও ব্হজন-বিদিত। প্রত্যহ 
গ্রভাতে সন্নিহিত গ্রামের অধিবাসীরা মন্দিরে পুঁজা-মর্চনা কৰিতে 
আসতেন; পুর-মহিলারা প্রায়ই প্রভাতে আসিতেন না, তাহার সন্ধ্যার 
পর মন্দিরে আসিয়। আরাধন1 করিতেন |, 

সোগ্োরো! এক সপ্তাহ এই মন্দিরে অবস্থান করিলেন। এই এক সপ্তা- 
হের মধ্যে তিনি সকুরাগড়ের অনেকের নিকট পরিচিত হইলেন) মকলেই- 
তাহার হুদার আকৃতি ও শি প্রকৃতির প্রশংসা করিল। মোহন কোজেন 
সোগোরোকে পুত্রবৎ স্নেহ, করিতেন তিনি তাহাকে একদও ন1 দেখি! 
থাকিতে পারিতেন না। সকুরাগির রাজবাটী এই মন্দিরের অনতিদুরেই 
অবস্থিত; হোট্ারাঞ্জ মোহস্ত কোজেনকে যথেষ্ট সন্মান করিতেন ; কোজেন 
রাজাকে বলিয়া নোগোরোকে একটা রাজবার্ধ্যে নিযুক্ত করিবার অভি গরান্ 
করিয়াছিলেন? কিন্তু দোগোরে! তাহাতে সম্মত হন নাই; তিনি বলিয়া- 
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ছিলেন, রাজার দীসত অপেক্ষা স্াীনভাবে নে শ্বদেশ-সেবা তাহার 
অধিক বাছনীয়। যাব কোজেন (সোগোরোর রসতাবে আরও 
সন্ধ্টহন। : 7 | 
: এব্দা সন্ধার পর লোগোরো যেও ্রবেশ করিবেন) তখন ন মন্দিয়ে 
অধিক উপাদক ছিল না, প্রায় সকণেই চা বির্গীি। লোগোরো 
উপাসনায় নিষুক্ত হইলেন। হি 
বহক্ষণ উপাসনান্তে প্রণিপাত ুর্বক যখন লোগোরো দায়মান রন 
তখন তাহার দৃষ্টি হঠাৎ একটা অনিদ্যাসুরী যুবতীর উপর পতিত হইল 
মোগ্বোরো দেখিলেন,তিনি যে স্থানে বমির! উপাসনা করিতেছিলেন, তাহার 
+অনতিদুরে দেই যুবতী উপবিষ্ট) যুবহীর যুগল নয়নপন্ন দোগোরোয় বনের 
উপর নান্ত) মৌগোরোর দৃষ্টি দেই দিকে পড়িবাার টারি চ্কুর মিলন 
হইল, তৎক্ষণাৎ যুবতীর মংজ্ঞা হন, পর্ণ তিনি; সমন ষতারমান | 
হইলেন ও 
রা আয়তলোচন, যা বদন ও. ক আাকতি রি 
মোগোরো মুগ্ধ হইয্বাছিলেন, পরক্ষণে তিনি আবার যুবতীর বনের 
উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন, যুবতীও ভনমনস্ক, থেন তিনি কিছু 
'বলিবার ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্ত লজ্জাবশওঃ রলিতে গারিতেছেন না। 
সোগোরো তখন ধীরে ধীরে ধবতীর নিকট, বাইয়! সসম্্মে বগিলেন, 
স্গবি! আপনার কি ক্ষ ব্য আছে যি থাকে, বুনে বলিতে 
পারেন ।” . 
যুবতী অবনত-বদনে বীপাবিননিত রে ্ বিবেন, ব্আগনাকে কর 
মন্দিরে ইতিপূর্বে আর কগনও দেখি নাই, সেই আপনায়, পরিচয়: 
জানিতে ইচ্ছা হইগ্রাছে ++... 4. 
মোগোরোর কর্ণে অমৃভতরষণ হই | ভি নি বলিলেন "আমি এ তু ন্ট 
কের লোক নহি? অন্য ভালুকে আমার বাস) যর আমি এই তলুকে ' 
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আনিরাছি। 1 দই মন্দিরের মোহ্‌ন্ত ধন আমাকে আশ্রয় লেন ॥ 
আমার নাম সোগোরে! 1৮... | 

যুবতী সদগ্ঘে বৃপিলেন, “আপনার নাম, এবং গুণের কথ! গা পুর্ক্রেই 
শুনিয়াছি, মন্দিরে আপনাকে দেখিয়াই আমার মনে সন্দেহ হয়, সেই জন্য 
আমিআপনার পরিচয় জিজ্ঞাস! করিয়াছি। আশ! করি, এক্ন্য আপনি 
আমার ধৃষ্টতা মার্জন করিবেন 1”. 

সোগোরো! বলিলেন, “আমার মত' একজন অপরিচিত অনাথ নিন 
পরিচয়, লইয়া আপনি আপনার হৃদয়ের মহত্বই প্রকাশ করিয়াছেন,সে জন্য 
কুষ্টিত হইতেছেন কেন. আপনি যে উচ্চরংশোদ্থবা, তাহা আপনার কথা- 
বার্তায় গ্রকাশ গাইতেছে। জাগনায জি প্রদানে-কি কোন আপত্তি 
আছে? 

'ুবতী বলিলেন, গআপনি ০ বৌধ- হয় রী তালুকের “প্রধান” সোয়েমন ” 
মহাশয়ের নাম অনিাছেন। ) আমি তাহার কন্যা; আমার নাম. 
শ্রীমতী চৃতা।” | 

সোগোরো! সবিশ্বয়ে বলিলেন, এসোরেমন মহাশয়ের কন্যা আপনি ? 
আপনার পিতীর নাম.সকুরাগড়ের সর্বজনবিদিত, আমি তাহার স্বদেশ- 
প্রীতির কথা বিশেষরূপে অবগত আছি ।” | 

শ্মিতবদনে চুতা বলিলেন, পতিনিও 0 মোহস্ত ঠাকুরের নিকট আপনার 
কথা শুনিয়াছেন। পিতা সে দিন আপনার কত সুখ্যাতি করিলেন ।” ... 

সোগোরো বণিলেন, "আপনার খ্যাতনাম। পিতা আমার মত নিত 
অনাষ্ধের কণা যে আলোচনা করেন, সে আমার « পরম লীগ সন্দেহ 
নাই।” 

সুতা বলিলেন, “পিতার নিকট যাহা নিয়াছলাম, তাহা সত্য ; আপ- 
নার চরিত্র অতি সং, আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমি ধন্থা 
হইলাম 1৮ | 
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সোগোরো বলিলেন, “মামিও আপনার সহিত কথাবার্তা কি] যেকি 
পরয্্ত সুখী হইলীম, তাহা প্রকাশ কট ডে অক্ষম। আপনার সহিত যখন 
পরিচিত হইলাম, তখন আপনাদের "গে আতিষ্যগ্রহণে* আর কুঠিত 
হইব না।॥ 

চুতা সাননে বলিয়া উঠিলেন, “তাহা হইলে আমরা পরম পরিতু 
হইব; কবে যাইবেন বলুন ।" 

সোগোরো বলিলেন, “আগনি কি ইতডিমধয আর এই তি 
আফিবেন না ?” 

চুহ্বা বলিলেন, “ভগবান্‌ বুচোজি-দেবের জন্মোৎসবের আর এক সপ্ত 
বিলগ্ব; সেই দিন এই মন্দিরে খুব ধু হইয়া থকে, আমি আবার 
_ নেই দিন আসিব।» 

দোগোরো বলিলেন, “তাহা হইলে সেই দিন আবার আপনার ভিত 
সাক্ষাৎ হইবে) আমিও ইতিমধ্যে আপনাদের*ঠৃহে আবতিথ্য গ্রহণের দিন 
নির্বাচন করিয়া রাখিব? সেই দিন্‌ আপনাকে বলিব।” 

চুত1 বলিলেন, "তবে এক্ষণে (বিদা়, বাহকেরা শিবিক1 লইয়া! বাহিরে 
অপেক্ষ। করিতেছে, বাত্রিও অনেক হইয়াছে। উৎসবের রাত্রে এই মন্দিরে 
আবার আমাদের সাক্ষাৎ হুইবে।” এই কথা বলিয়া চুতা তাহার মায়ত, 
চু ছুট সোগোরোর মুখের উপর ন্যস্ত, করিলেন। আবার চা চু 
মিলন হইল! | 
সোগোরে।! অবনতবদনে রি "আর আপনাকে বিরক্ত করিতে 
| ্ না; আম্মন তবে ।” ূ | | 
সুতা আর একবার লোগোরোর প্রতি ৃষ্টনক্ষেপ- করিলেন। 
শা দেখিলেন, উহার নেত্রপরান্তে ুক্তকণিকার, ন্যায় অশ্রব্ন্দ 
1 উঠিয়াছে এবং ধীরে ধীরে তা গণ্ড রাহিম প্রবাহিত 
লি 
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সোগোরো বদন অবনত করিলেন, পরক্ষণেই চাহিয়া দেখিলেন, চৃতা 
দেব-মন্দির পরিস্তযাগ করিয়াছেন, ২... 
তখন সোগোরে! সেই দেবভার মাদিরে দওবত হইয়া শধৈর্যভাবে 
বলিলেন, “ভগবান আমার মনে বল দাও!» | 








 চতুর্ঘ পরিচ্ছেদ | 


রে বলিয়াছি, সকুয়াগড়ের উ্াহাধীনে অনেকগুলি গপগরীম সু | 
আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে পূর্ধে থেমন এক. এক জন গল? থাঁকিতেন, এ 
সে সময় জাপানের প্রত্যেক গ্রামে সেইব্ধপ একজন করিয়া যাতববর লোক 
ছিলেন তাহারা প্রধান নামে অভিহিত হইতেন। গ্রামের সমস্ত প্রজা এই 
গ্রধানের র দা্াসারে কার করিত। | নাঃ এলীকাহীন বিঃ গ্রামের 


গযব প্রধান, পের রানার পন গণ্য জিত এই দলপতি 
তালুকের প্রঙ্গা-সাধারণের নিকট প্রধান নেও] বলিয়া সম্মানিত হইতেন, 

এবং কোন কারণে যদি প্রচ্তাগণের রাজদরবারে উপস্থিত হইবার আবশ্যক 
হইত, তাহা হইালে তিনিই রজাসাধারণের পরতিনিধিরসে দরবারে রেউগস্থিত 
হইতেন। ূ 
যে লময়ের কথা হইছে তখন সোয়েমন নামক রা উপযুক কি 
প্রধানগ্ণণের দলপতি ছিলেন। জকুরাগড়ে সোয়েমনের যথেষ্ট সম্মান ও 
প্রতিপত্তি ছ্িল/- হোট্টা-রাজের দররারেও তিন্নি বিশেষ্রূপে পরিচিত 
ছিলেন? সেখানে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। - খণগ্রাহী হোটা-রাজ 
সুধের আদর. 'জানিতেন ; তাঁহার তালুকের প্রজাসাধারণের নির্বাচিত 
সুযোগ প্রতিনিধি সোয়েমনকে তিনি সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। 
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আলয় মবস্থিত | ক এ রা মনের হয রঃ রী বানি, দেখলেই তাহাকে 
সন্ান্ত ব্যক্তি রলিয়াই জুন হয়। - . | 

:. জাপুনে অবস্থাপক্ন ব্যক্তি খাত্রেরই বাড়ীতে একটা ক দে 
রাখিতে হ্‌ হয়। এই,দেউভ়ী আর কিছুই নহে,যাড়ীর ফটকের উজাপার্খে ছ্ইটা 
ধ্র। ঘটকের কাছে এই দেউড়ী না ফিকে অবস্থপনন ব্যক্তিগণ ম্যাদা- 
রক্ষা হয় না। ফটকে স্বারবান্‌ না থাকিলে এবং বাসস্থান গ্রাটীর দ্বার! 
সীমাবনধ'না হইলেও বিশেষ কিছু আসেঘাক়্ না, কিন্ত ফটকের ছুই পার্থ 
দুইটা ঘর থাকা একান্ত আবশ্যক ? সস্ান্ বিগ ্যাদা- রক্ষার ইহা 
অপরিহাধ্য অঙ্গ 1. | 

 দোয়েমন গ্রামের জন ্র্গাসাধারণের  বমাননীর নেতা ব্যক্তি, 
সতরাং তাহার অবস্থাহ্যারী তাহার ফটকে দেউড়ী ছিল। ফটকের উভর- 
পার্থ বড় বড় ছুইটা' কামর! তাহার মর্যাদা রক্ষা করিত। সোয়েমনের 
দেউড়ী অনুযায়ী বাড়ীখানিক় আয়তদও, যথেষ্ট ছিল। ফটকের অদুরে 
একটা অনতিদীর্ঘ সরোবর $. তাহার, চতুর্দিকে বড় বড় ঝাউগাছ। 
দোয়েমনের ধা গ্রামের রা অংশে সিখিধরিত।  স্থানটী অতি হুদার, 
অতি রমণীয়। .. | 

সংসারে সোয়েমনের দি কলা যত শার মার ছিল না। সোরে- 
মনের প্রিয়তমা পরী এই কন্যারনটাকে প্রদব করিবার তিন মাস পরে. 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন) এই কন্যার মুখ চাহি মহানূতব সোয়েমন, 
আর. দার-পরিগ্রহ করেন নাই। কন্যার নাম চুনা। বুচোজিমন্দিরে 
পাঠক-পাঠিকা সোয়েঘনের কন্যার সহি পরিচিত হইগ়াছেন। কন্যাটা 
যেমন অসামান্ত রূপলাবগ্যবতী, ছুজপ ওণবতী। : সকুরাগড়ের সর্বন্রই 
তাহার স্খযাতি গুনা যাইত। দোয়েমনের ইচ্ছা ছিল, কোন, নৎপাত্রের 
হস্তে  কন্যাটীকে মরগান করি তাহাকে*পোহ্য পৃ গ্রহণ করিবেন। 

বর ৃ 
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্ঃ গোঁ গ্র€ণ সদ জাপানে একটা ড় হক প্রা রচিত 
*আছে। যদি কোন ব্যক্তি. কোন, বালককে পোষ্পুন্ লইবার অভিগ্াধ 
করেন, তাহ! হইলে সেই বাগককে তাহার বংশের কোন: কন্যা সম্্রদান 
করিতে হয়, তাহার পর পোষাপুত্ গৃহীত হইয়া: থাকে। | 
কিছ মনেক চেষ্ট! করিয়াও সোরেমন চুতার শি পাত্রের সঞ্জান 
পান নাই। তাহার ইচ্ছা, একজন সদংশঞ্জাত সচ্চরিত্ পাত্রের হস্তে কনা 
সম্প্রণীন করেন। এপধ্যন্ত তিনি যে ছুই একটা পাত্রের, সন্ধান গাইয়া- 
ছিলেন, ভাহাদের চরিক্রগত অথব! বংশগত একটা দৌষ বর্তমান ছি, 
সুতরাং তাহাদিগকে প্র ্যাখ্যান করিতে বাধ্য হনু। | 
যে সমন্ত সনৃগুণের জন্য ভাপানী-মহিলার! জনসমাঙ্গে আদৃতা ও 
প্রশংসনীয়! হইয়া থাকেন, চু্ার হৃদয়ে দেই সমস্ত গুণাবলি বর্তমান ছিল। 
| ভিনি র্তিম্তী সভিষুতারূপে পিতৃগৃছে বিরাজ করিতেন। কিন্তু ফি কেহ 
বিশ্যেক্ূপে লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে পে দেখি পাই বুচোগি- মন্দিরে 
 দোগোরোর সহিত সাক্ষাতের পর হইতে চুতার অন্তরে যেন ঈষং ভাযাস্তর 
হংয়াছে, যেন দেই নির্ধল নির্বিকার প্রফু্ বনের উপর চিন্তা ও আমস্তো- 
রী টি একটা মন্পষ্টছায়। পতিত হইয়াছে, প্রশান্ত সরোবরের কুন্াশাচছ্ 
 আলরাশির সায়, নিদাধ-তপন-তপ্ত অপরাহের অপরাঙ্জিতার স্যার চুতার 
অতুলনীয় সুন্দর মুখখানি আজ যেন বিবর্ণ, স্লান-ষেন বিশ্বরাজোর 
কোন, নিগুঢ় তব আবিষারের জন্য তাহার ক্ষুদ্র হয়ের মত গা, সমস্ত 
চিন্তা, সমস্ত ধারণা নিগোজিত। রি 
,.. অগরাহ। দোয়েমনের বাটার অনুরস্থিত সয়োবরের | লাগানপর্ 
. ছেনা-ক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। ঝাউগাছগুলির শাখালমূহের অন্তরালে 
. থাকিয়া পাধীরা চাৎকার করিতেছে। এই লমর চা বঁটা হই বাহির 
হই সেই সরোবরের সোপানে আসিয়া উপবেশন করিলেম। টি 
সোপানে বনিবামা চুতা “দেখিতে পাইলেন, এক বাতি ভ্রতপদে : 
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ই দিকে রি । তাহাকে দেখিয়া হয লয়ে অবগুষ্ঠনে বদন 
আবৃত করিয়া সে স্থান হস্তে উঠিবার উপক্রম কাঁরলেন | আগন্তক. 
দূর হইতে তাখা দেখিতে পাইল। ক্ষুধিত যা যেরূপ যর গ লোপ রঃ 
রৃষ্টি নিক্ষেপ টাকার করিতে কুতপদে অগ্রসর হইল। চুতার নিকটে 
পৌছিলই দে বলিয়া, উঠিল, যা চ রফমটা কি,--তোমার যে আর 
দেখাই নেই।” 
চ্‌তা আাগস্তকের কথায় কোঁন উত্তর ন। দিয়া দে স্থানতাগ করিবার 
উপক্রম করিলেন। আগন্তক চুভার সম্মুখে দাড়াইয়! বাধা দিয়া বলিল, 
“বুলি যাও. কোথায়, ছুটে! কথাই কও না; আমি কি বাঘ, না ভাল্পুক ঘে, 
আমাকে দেখিয়াই পলাইতেছ 1 
এবার চুতার কথা ফুটিল, তিনি অবগ্তষঠন উন্মোচন করি সতেজে 
বলিলেন, “মামি তোমাকে বাঘ-ভান্লুকের অপেক্ষ তযঙ্কর মনে করি তুমি 
প্রায়ই আমাকে জালাতন করিতে এখানে আইস; বারণ করিলেও তুমি 
আমার কথা শোন না,_ইহা অত্যন্ত অন্যায়।” | 
আগন্তক সগর্কের বলিয়া উঠিল; প্যন্যায় শাবার কি,_ মামার আচরণে, 
তুমি কি অন্যায় দেখিয়াছি?” | 
 চৃষ্াস্বর একটু উচ্ছে তুলিয়! বলিলেন, “সহজ অন্যায় দেখয়াছি) 
তোমার এ স্থানে আমিবার আবশ্ীক কি? আমি সন্রান্তঘরের কন্যা, তুমি ' 
একজন উচ্ছ্‌্খল-চরিত্রের যুবক আমার সহিত প্রেমালাপ করিতে আদা 
কি তোমার অন্যায় নয়?” | | ূ 
অবস্তার স্বরে আগন্তক বলিল, পকিছুমাত্র নয় 3 আমি জানি, মি 
আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী--আর ছুদিন পরে মি আমার অন্কলক্মী 
হইবে) নেই জন্য তোমার কাছে নারি আমি রা কষটিত হই ন না, 


তত ড়)5 
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 আগন্তকের কথায় তার খগাধমন্তক ক কপির উি বানমগুল আর- 
*ক্তিম হইল,কম্পিত্কে তিনি বলিলেন: গদেখ' কিরেন, এখনও বলিতেছি, 
তৃমি সাবধান হও, আমি তোমার অন্যায় আচরপ অনেকবার ক্ষমা করি- 
রাছি, ইহাতে তৌমার স্পর্ধা বখেইট বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আর নয়, এখনও 
তুমি সাবধান না হইলে আমি শিকঠক রি ঠা ই অভ্রতার কথা বা 
দিব”... | | 
বিনীতভাবে কিনে বলিল +চ্জ, রাগ করিতে; 1 ধর ই কি আমার 
কথায় অভদ্রত| প্রকাশ পাইতেছে ? তবে কি আমার প্রেমতি ব্যর্থ 
হইবে,তুমি কি আমার ভালবাসিবে না, চুতা1” 7. 
কিয়েমনের সাহস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তা খর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না) তিনি এবার চীৎকার করিয়া রলিলেন, দুরব ত, 
লম্পট, যদি এই মুহূর্তে এ স্থান পরিত্যাগ না কর, তাহা বলে আমি 
চীৎকার করিয়া! লোক ভাঁকিব'।” 2 রর 
বেগতিক দেখিয়া! কিয়েমন আর রর লেস্থানে অপেক্ষা! শিকীনু দাহস করিল 
না) দে তীক্ষদৃষ্টিতে চুতার দিকে চাহিয়া বলি, “বেশ, আমি এখন চলিলাম, 
কিন্ত চুহা, শীঘ্রই আমার মনোবাহ! রং হইবে-এ কথ! স্ব নিশ্চয় 
জানি.” | 
কিয়েমন আর সে স্থানে অপেক্ষা রি না, আরকনেত্রে একবার, 
লে যে দিকে চাহিয়া নে স্থান পরিত্যাগ করিল। :. 
 কিয়েমনের অত্তর্থানে চূতা নিশ্বাম ফেলিয়া! বাচিলেন।, কিন্ত তাহার, 
হৃদয়ে আবার একটা দুশ্চি্তার রেখা প্রতিফলিত হ্ইল। চা কিয়েমনকে 
বিলঙ্গণ চিনিতেন, তিনি জাঁনিতেন, কিয়েমনের অসাধ্য কার্য জগতে নাই। 
অনেকক্ষণ চিন্তার পর চূতা ব্াপারটা পিতার কলির করাই যুক্তি- 
ৰ সঙ্গত বিবেচন! করিলেন। 
7. কিয়েমনের পরিচ় ভীঁনিকার জন্য টি রা টির 

















জাগান-রহদ্য 0 ৮ সঃ 


পারে। পাঠবগণের কৌতুহল হর করিবার না রা কয়েন বধ 
কয়েকটা কথা লিপি ৃ রব রিলাম, ২ 
রর কজুগ্রামেই কিয়েমনের যাস, লেনের পি ৫ গ্রামের, একজন মাত- 
ব্বর.লোক ছিলেন, তাহার অবস্থাও বেশ ষচ্ছণ ছিল. কিয়েমন পিতার 
অবাধ্য পুত্র ছিল, সংসারে তাহার পিতা ব্যতীত অপর. কেহ ছিল না) কিন্ত 
কিরেমন একদিনের জন্যও পিকে সুখী করিতে পারে নাই, সে পিতার 
প্রতি নিতান্ত ব্মতপ্রোচিত ব্যবহার করিত, একমাত্র পুত্রের নির্মম 
ব্যবহারে নিতান্ত মর্মাহত টা হতভাগ্য ৰধ পিভা ইহলোক পরিত্যাগ 
করিয়াছিণেন। . ক | 

কিয়েমনের স্বতারচরিত্রেও অনেক দোষ ছিল), তাহার চরিত্র যেরূপ 
উচ্ছল, সেইরূপ উদ্ধত ছিল। এই সকৰ কারণে গ্রামের কেহই তাহাকে, 
দেখিতে পারিত না। ০৪ 

কিয়েমনের বয়ঃক্রম তি ংশতের সীমা অতিক্রম করিয়াছে কিন্তু এ. পাত 
তাহার বিবাহ হয় নাই। চূতার প্রতি কিরেমনের বিশেষ লোভ ছিল, 
তাহার আশ ছিল, চুতাই তাহার মন্কলক্্ী হইয়া তাহার মরু-জীবনে গ্রেম- 
বারি দিঞ্চন করিয়া তাঙ্বাকে ধন্য করিবে? চুতাই তাহার যোগ্য গত্ধী এবং, 
লে চুতার হোগা পতি__ইহা ভাহীর রব বিশ্বাস ছিল) কিন্তু এ পর্ান্ত দে 
সাহস করিয়া গ্তী রগ্রকৃতি সোয়েমনের নিকট বিবাহের প্রস্তার করিতে 
সমর্থ হয় নাই) আর সোয়েমন কির়েমনের মত গুণধর পাত্রের ভন্তে তাহার 
একমাত্র কন্যাকে সম্প্রদান করিবার কল্পনাও কখন করেন নাই।' ূ 

ইদানীং কিয়েমনচুতার জন্য এক প্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যহ 
সে চুতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত, 
প্রেমের আতিশব্যে তাহার লজ্জার বাধ ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছিল চুকে: একদিন 
দেখিতে না! পাইলে তাহার আর মনঃকষ্টের সীমা থাকিত না, চূতাকে 
দেখিতে পাইলে সে সাহার কাছে গিষ্ন। পাগলের মত নানা কথা বগিত, 
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চু কিযেনকে কোনমতে দেখিতে পারিতেন না, সনি কিয়েমনকে 
রী ভন্ন করিতেন, কিয়েমন শত কথা বলিলেও তিনি বিশেষ কোন 
উত্তর দিতেন না, নীরবে  বপিয়া - থাকিতেন, তবে ইদানীং কিয়েমনের 
অত্যাচারের মাত্রা! অত্যন্ত বুদ্ধি পাওয়ায় চ্‌ত। তাহাকে দুই একটা কড়! 
কথ শুনাইতে কুষ্ঠিতা হইতেন না। অগ্মকার ঘটনায় পাঠক কিয়েমনের 
অভদ্রতা ও চুতার তেজস্থিতার রিচি পাইয়াছেন [রি 
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আজ বুচোজি-দেবের জন্মোৎসব । সেই. উপলক্ষে মন্দিরে শাজ মহোৎ- 
সব উপাস্তৃত। বুচোজি-দেবের মন্দির, তৎসংলগ্ন কক্ষ ও সন্নিহিত উদ্ভান- 
গুলি আঞ্জ অতি পরিপার্টীরূপে সজ্জিত হইয়াছে। দলে ধলে ভক্তবুন্দ 
নন্দিরে সমবেত হইতেছে ॥ 7 

_দুর্ণগ-রজনী। প্রদোষকালে নিশানাথ তারা-দলে পরিবেষ্টিত ₹ হই 
পূর্বগগনে সমুদিত হইয়াছেন, তারকামালা হান্ত করিতেছে, ধরাতলে 
কৌমুদী মাখিয়! সুকুরাগড়ের সুসজ্জিত মন্দির ও উদ্যানগুলি হাস্ত করিতেছে, . 
অদূরে প্রবাহিত ইন্বা বিল আহ্লাদে আহলাদে তরঙ্গিতা হইতেছে। পত্র- 
পুষ্পে নুশোভিত-_দীপালোকে আলোকিত এররম্য মনিরটী ইন্বার স্বঙ্ছ 
সলিলোপরি প্রতিবিদ্বিত হইয়া অতি মনোহর দত্তের অবতারণা কার" 
তেছে। 
নিরে বিবিধ বাদিত্র বাদি হইতেছে, কক্ষে কক্ষে ৃত্য-গীত হইতেছে, 
সমবেত নব্-নারীর আনন্দ-কোলাহলে মাঁদির মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। 
পূর্ণিমার পূর্ণ সন্মিত-বদনে যেন নিযৃষ্টি হইয়া টি দেবের দরের 
মহোৎসব নিরীক্ষণ করিতেছেন। 

রাত্রি অনুমান এক প্রহর। সহস! পশ্চমাকাশে অল্প অল্প মেঘোদয় 
হইল, দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা ঘনীভূত হইয়া গ্রগনের প্রায় 
অর্ধাং & ছাইয়। ফেলিল | শুনি উজ্জল মেঘাবরণে খাও হল, সঙ্গ 
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(সঙ্গে নক্ষতরমালা অনি হইল মধু সী পৌরধদীর নি অকস্মাৎ খে, 
অন্ধকারে সমাচ্ছয় হইয়া উৎলবোন্ধ নরনারীর হৃদয়ে ভীষণ বিভীষিকার, 
স্থষ্টি করিল। প্রন্কতির এই শষ পারবর্নে সকলেই বি, বিঃ ূ 
স্তভিত। টি 
্্ লুককািত, তারকমালা আন, টন রা অন্ধকারে আই, . 
চন্্র-বিরহে ধরণী দেবীও অন্ধকারে আঙ্ছন। আয়ক্ষণ- পরে বাতাস উঠিল, 
_খাকিয়া থাকিয়া মেঘের কোলে চপল! হাসিতে লাগিল ১ গভীর-নিনাদে 
জবদগন্ন আরম্ভ হল, দেখিতে দেখিতে ৪ ১ রর এ প়িতে 
লাগিল। প্র রর 

অকশ্মাৎ এই ভীষণ কি হতপাত ও গেজ বনে সমবেত ভবন 
ব্স্তভাবে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। খাহাদের বাসন্থান 
নিকটে, তাহারা মন্দিরমধ্যে আশ্রয় লইলেন |... মন্দিরে তখন বুত্যগীত 
হইতেছিল, অনেকে উম উ্া গগযাগ করিয়া দেই স্থানে: মমবেত 
হুইলেন। 

এই সময় সোগোরে। নী রি রুক্ষতলে দীড়াইয়া ছিলেন। 
বৃষ্টির জলে ঘিক্ত-কলেবর হুইয়। তিনি দ্রুতপদে মন্দিরপার্থস্থ একটা.কক্ষে 
আশ্রয় লইলেন। পাঠকগণের-স্মরণ থাকিতে পারে, আজ এই মন্দিরে 
সোগোরোর সহিত চুতার পাক্ষাতের দিন। নক্ধ্যা হ্ সোখোঝে! রঃ | 
স্থানে দীড়াই়া চুতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মন্দিরে অসংখ 
লোকের সমাগম হওয়ায় তথার চু চার সন্ধান পাওয়া দুর ভাবিয়া রা | 
মন্দিরের প্রব্শগধের পার্থ একটা বৃক্ষতলে আত্রয় লইয়াছিলেন) সেই' 
স্থান হইতে তিনি সমাগত প্রত্যেক যাত্রীর প্রতি তীকষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। 
কিন্ত এ পর্যন্ত চুত| াহার, দৃিপথে প্ধিত হন নাই। 

রাজি প্রা ছুই গ্রহর পর এই প্রকার £অবিশ্রান্ত বৃষ্টি? সঙ্গে ললে 
বিহাতের খেণা, মেয়ের, ুপ্সতীর নিনাদ। - ছুই প্রহবের পর দুর্ষোগ 
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অনে ্ু হাম রি চর প্রকোপ অনেকটা কমিল। এ সময় ৃত্য- | 
গত সমাণ্ত হইল, মন্দিরে সমবেত শ্রোতৃবরও তখন মন্দির হইতে স্ব বব 
বাসে প্রস্থান করিতে লাগিল। অরক্ষণের মধ্যেই মন্দির জনশৃন্ঠ হইল। 
এক্সগোরো এতক্ষণ সেই কক্ষে স্থিরভাবে বসিয়া ছিলেন। দর্শকগণ' 
পরসথনি কাঁরিতেছে দেখিয়া তিনি কক্ষের: ছ্বারদেশে দীড়াইয়া তীক্ষদৃষ্টিত 
সকলকে ফেখিতে লাগিলেন। একে একে সকলে তীহার সম্মুখ দিয়া 
প্রস্থান করিল, কিন্ত চু তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন না। তখন জিন | 
হতাশভাবে মনিরের দ্বাদেশে বগিয়া পড়িলেন।. | 

অল্পক্ষণ পরে লোগোঁরো -সেই স্থান ত্যাগ. করিয়া তাহার শয়ন- কক্ষে 
যাইবার উপক্রষ করিলেন। যেমন তিনি সেই কক্ষ হইতে নিশ্াস্ত হইয়া- 
ছেন, এমন সময় সহসা কোন স্ত্রীলোকের কোমল কণ্ঠের করুণ-চীৎকার-. 
ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। গৌগোরো মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হই- 
লেন, পরক্ষণে চীৎকার লক্ষ্য করিয়া রু্বস্বাসে মন্দিরের সন্দুখভাগে উপ-' 
স্থিত হইলেন। ্‌ 

প্রথমে সেই চীৎকার অশ্প্ট বোধ, রা নিকটবত্তী হইয়! 
সোগোরো শুনিলেন, কোন স্ত্রীলোক সকাতরে ফেন কোন দুর্কূত্ের কবল 
হইতে উদ্ধার ্রার্থনা করিতেছে। 

আকাশ ভখনও পরিষ্কার হয নাই, চতুষপার্শে তখনও গা অন্ধকার। 
সমস্ত দীপাবলি নির্বাপিত হইয়াছে, কোন দিকে কিছুই দৃষ্টিগে।চর হয় না, 
কেবল সেই রমধ্ীক্-নির্গত আর্তনাদ শ্রুত হইতেছে মান্র। . 

দোগোরে শুনিতে পাইলেন, একটী রমণী ক্রন্দন করিয়া! বলিতেছে,, 
“কেন মামাকে ধরিয়াছ? আমি তোমার কি করিয়াছি? আমি বড়ই 
বিপন্না, আমার শিবিকা-বাহকের! এই দুর্যোগে কে কোথায় পলাইয়াছে; 
তোমার পায়ে ধরি, আমাকে ছাড়িয়া দাও) “তুমি. যাহাকে মনে করিগ 
ধরিয়াছ, আমি সে নই; আমাকে--” 





২৬. জাগান-রহত। 

বাধ! দয়া আজণকারী কহিল, «সাবধান, আমার সহিত বানু 
করিও না, কমি কি এখনও জানিতে পার নাই, আমি কে? আমি কিয়েমন , 
লে দিনের কথা শ্মরণ কর.) পে দিন: তোমাকে যাহা ছিল, 
আজ তাহা পুর্ণ করিতে আসিয়াছি।” | 

এই কথাগুলি নিয়া রমণী আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, ধু পু 
রক্ষা কর।* 

ঠিক এই সময় উপুণপরি তিনবার চপণ! চমফিত হট উঠিল ূ সেই 
উজ্জল আলোকে সোগোরো দেখিতে পাইলেন, মন্দিরের বাহিরে - প্রায় 
বিংশতি হস্ত দূরে একটা বৃক্ষতলে ছুইটা মুদ্তি দণ্ীয়মান! একজন পুরুষ, 
অপরটী রমণী, পুরুষটা দৃঢ়মুষ্টিতে রমণীর দক্ষিণ হন্ত ধরিয়া 'স্াকর্ষণ 
করিতেছে; পরিত্রাগলাভের জন্য রমণী প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে | রমণীর 
বদন হইতে অবগ্ৃ্ন বিছা হইয়া পড়িয়াছে, উজ্জল আলোকে মোগোরো 
তাহার কাতর মুখখানি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন, তাহার মনে হইল, রমণীর 
এই কাতর কণ্ঠস্বর-_- এই স্থন্দর মুখখানি থেন তিনি ইতিপূর্বে কোথা, 
দেখিয়াছেন। 

এই সময় মাক্রমণকারী পুরুষ কঠোর বলিল, “চুতা, চুপ কর, 
চীৎকার করিও না, নিঃশবে আমার সঙ্গে চঙ্দ 1” এই বলিয়। রদ রম- 
নীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ূ 

দোগোরো স্তম্ভিত হইলেন। এই চুতা? এতক্ষণ তি তান উৎকিতচিতে 
ধাহার দর্শন প্রতীক্ষা করিতেছেন, তিনি তাহার সন্ভুথে অবস্থিতা-_দুর্ক ্ত 
দন্যুর করকঝলিত! : 
| পরক্ষণে আবার ক্ষণপ্রভ। হালি উঠিল; সে হুসির আলোকে 
সোগোরো (তীকষদৃষ্টিতে রমণীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, বুঝিলেন, 
আক্রান্তা রমণী অপর কেহ নয়, ত্তীহারই আকাজ্ঞার চুতা ! 
সোগোরো.আর স্থির থাঁকিতে পারিলেন না, ক্রোধে ক্ষোভে তাহার 


জাপান-রহস্য। ৬ 
হদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্ন ভাবে খনি আক্রমণকারীর 
পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন। | | 
তখন আক্রমণকারী একথানি বস্ত্র দ্বার চু ছার যশ আরত, ডো | 
চেষ্টা চেষ্টাক রিতেছিল; সেই সময় সৌঁগোরো হঠাৎ তাহার ফুখে উপস্থিত 
ইইরীরিজোয়েদুন ত্বের বক্ষংস্থুলে পদাধাত করিলেন । খকন্মীৎ এই ভাবে 
আক্রান্ত ওসাং ংঘাতিকরূপে আহত হইয়া মাঁক্রমণকারী ছিন্নমূল বৃক্ষের স্তায় 
ভূপতিত হইল। সৌর তৎক্ষণাৎ তাঁহার বক্ষঃস্থলে জানু দিয়া বসি- 
লেন। ইতিপূর্বে র্ধাত যে বস্ত্র দ্বারা চুতার মৃখ বন্ধন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল, সোগোরে। সেই বন্ত্রে তাহার ইস্ত-পদ দৃটব্ূপে বন্ধন করিলেন । 
বলা বাছুলা, আক্রণণকারী কিয়েমন। সে কট্মট্‌-চক্ষে সোগোরোর 
দিকে চাহিতে লাগিল। 

কিয়েমনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে চুতাও ভূপতিত হইলেন। মন্দিরে আর 
জনপ্রাণী উপস্থিত নাই, উৎসবাস্থে সকলেই স্ব স্ব আলে প্রস্থান করিয়া 
ছেন। সোগোরো নিকটে কাহাকেও দেখিতে না গাইয় উচৈস্বরে 
ডাকিলেন,--“কে কোথায় আছ, মহাবিপদ, এ একটা কুলকন্যার 'প্রাণ যায় ।৮ 
কেহই উত্তর দিল ন।। মন্দির তখন জনশূন্য হইয়াছিল, কে উত্তর দিবে, 
মৌগোরোর পদভলে বন্দী কিয়েমন পড়িয়া! রহিয়াছে অদূরে সংজ্ঞাহীন 
চু ভূপতিতা! ৷ আকাশে পূর্ণচন্্র তারকা পুঞ্জের সহিত হাস্য করিতেছে, শুভ্র 
তরল মেঘমাল! এক একবার তাহাদের উপৰ দিয়া চরিয়া যাইতেছে, চন্দ্র 
কিরণ সেই সময় কিঞ্চিৎ নিশ্রভ হইয়! আবার উজ্জল হইয়া উঠিতেছে। 
ভীষণ বটিকাবুষ্টির অবসানে সমীর শাস্ততাঁব ধারণ করিয়া মৃদুম্দ-গতিতে 
পুশ্পকুঞ্জে প্রবাহিত হইতেছে, প্রশ্ফটিত কুহুমগুলিয় সহিত প্রমানন্দে 
ক্রীড়া করিতেছে। প্রকৃতির এত শোভা, কিন্তু সেদিকে সোগে'রের 
দৃষ্টি নাই, তাহার চক্ষু সেই ভূপতিতা ্ব্ণতাঁর উপর পতিত, চক্ষু মুক্ছিতা, 
যুবতীর সৌন্দর্যা নিরীক্ষণ করিতেছে, মন অপার চিন্তায় আচ্ছন্ন । 





অকন্মাৎ ল্লিকটে লোকজনের 4 ক্রুত ফি পরক্ষণে জতপদ- 
শব) সোগোরো মোৎশীছে সেই. দিকে চাছিলেন। দেখিলেন, মোহত্ত 
কোজেন কতিপয় লোকের সহিত ঘুনাস্থলে উপস্থিত 1" সৌগোকো সম্মে 
তাহাকে অভিবাদন করিয়া, আদোপাস্ত সমস্ত ঘটনা বর্ন! করিলেন। 

মোহস্ত বলিলেন, “্বতস, ুরবত্ত লম্পটের, হস্ত হইতে মাননীয় সোয়েমন 
মহাশয়ের কন্াকে রক্ষা করিয়া তুমি এই মন্দিরের পবিত্রতা ও তাহার 
বংশের মর্ধ্যাদ! রক্ষা করিষ্নাছ) -সগবান্‌' বুচোদি-দের তোমার মঙ্গল 
করুন। এ দেখ, সোয়েমন মহাশয় তাহার ফন্তার অনুসন্ধানে বাং এই 
মনিরে আলিয়াছেন 1” 
সোগোরো নসন্ত্রমে সোয়েমনকে অভিযান কি বিনীভভাবে বলি- 
লেন, "আপনার সহিত পরিচিত হইয়! আমি আজ ধ্ হইলাম; আমার 
সৌভাগ্যের সীম! নাই ৮ ৃ ্‌ 
সোয়েমন সাদরে লোগোরোকে ছানি করিয়া বনিবে, প্বৎদ, টু 
পুজনীয় মোহস্ত মহাশয়ের নিকট তোমার অসামান্ত গুণাবলীর বিষয় শুনিয়া- 
ছিলাম, অগ্ভ স্বচক্ষে তাহ! সনর্শন করিলাম। তুমি আমার পরম নুহৃদের 
কার্ধা করিয়াছ) তোমার জন্যই আধার মান, সম্ম ও বংশমর্ধযাদা! রঙ্গা 
পাইস্কাছে ; আমি এজন্য আজীবন তোমার নিফট কৃতজ্ঞ থাকিব 1” 

_ সোগোরো বিনীতভাবে রলিলেন; "মহাশয়, আমি আমার কর্তব্য পালন 
কথিয়াছি মাত্র; এজপ্ত আমার ন্যায় তুচ্ছ ব্যক্তির নিকট আপনার স্ঠায় 
েশপুজা মহাত্বার চা প্রকাশ করা কোনক্রমে সঙ্গত নয়; আমি ৃ 
ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত।৮ | | 

সোয়েমন বলিলেন, “বস, তুমি তোমার পরে অনুরূপ কথাই | 
বলিয়াছ) কিন্ত কোনও সহ্থদর জাপানী উপকারীর নিকষ্ট-্ৃতসঞতা প্রকাশে 
বিমুখ নহে) ভগবান্‌ বুটোজি-দেবের আনির্কার থাকিয়ে আমিও আমার 
একমাত্র ছুহিতার' জীবনদাতার নিকট কৃতজ্ঞ তা-প্রকাশের অবকাশ পাঁইব |” 








জাগা; রহস্য রি ২৯. 


 ইতিসগ্ো? মোহ কোজেনের সৌর চ্জ মংজালাভ করিলেন । লোক... 
মনের কথা, শেষ হইবামাজজ তি ধীরে ধীরে শির পন্চাতে গা 
লঙজাবনতমুখে দাড়াইলেন ) রর 

ঞ্রাযেমনু কন্যার হাত ্ি বিনে প্বৎসে, সিসি হাস্য যুবক 
তোমাকে শর রত লাগটের অভ্াগর হইতে র" রক্ষা াছেব। ইনিই 
তোমার জীবনদাতা।1” 1 ৫৮৭ 

চৃতা রি টা ৫  সোগোরোঃ নর একট কটাক্ষ নিক্ষেপ 
করিলেন। .. 
. অতঃপর সোযেমন “মোহস্তকে সিন পর, আর এ স্থানে অপেক্ষা, 
করিবার আবস্তক কি1য়াত্রি প্রায় অনীত হইল।” 

সোগেরো বলিলেন, »বন্দী সমন্ধে কিরূপ বিবেচনা করা যার? ্‌ 

_মোহস্ত কোজেন গম্তীরস্বরে বলিলেন, «আমি রি বীর বিচার করিব।, 
তুমি ইহার বন্ধন খুলিয়া দাও ।” | 

সোগোরো তৎক্ষণাৎ কিয়েমনকে বন্ধনধুক্ত | গায়ের ধুলা 
ঝাড়িয়া কিয্নেমন উঠিয়া পড়িল, অবনতব্দনে দীড়াইয়! রহিল। 

ব্তগ্তীর-স্বরে কোজেন বলিলেন, “কিয়েমন,বারংবার তোকে দাবধান 
করিয়া দিয়াছি, স্বভাব-চরিত্র সংঘত রাধিবার জন্য শতবার তোকে 
উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তত্রাচ তোর চৈতন্য হয় নাই; তাই ভগবানের চক্রে 
আজ তুই পতিত হইয়াছিদ্‌। আঙ্গ আর তোর নিস্তার নাই; এখন তোর 
কি বলিবার আছে বল্‌” ... . 

কিয়েমন কোঞ্জেনের পদতলে আছাড় খাই পড়িল বাগ্রভাবে 
তাহার পদধারণ করিয়া বলিল, “্রভু, আমার ক্ষামা করুন) আজ আমার 
চৈতন্ত হইয়াছে, আর কখনও এনপ কার্য করিব না” 

কোজেন বলিলেন, “তোমাকে ক্ষম। করিবার ক্ষমতা আমার নাই। 
তবে যদি তুমি সোয়েমন মহাশয়ের কন্যাকে, মাত-সন্বোধন করিয়া! তাহার 








৩০ রে  জাপান-রহস্ত | 


নিকট ক্ষমা প্রার্থন। কর, . তিনি ধ্ি প্রদন্-মনে তোমাকে ক্ষমা করেন, 
তাহা হইলে আমার আপত্তি নাই।.. অন্যথা তোমার. নিষ্কৃতি নাই, কল্যই 
রাজদণ্ডে তোমার প্রাণবাযু পঞ্চহৃতে বিলীন হইবে।*. - 

ঘোহস্ত কোজেনের এই প্রস্তাবে লম্পট কিয়েমমের বদন পাংশুবর্ণ 
ধারণ করিল। পাপিষ্ঠ মবনতব্দনে কয়েক হর চিন্ত। করিল, তাহার পর. 
ধীরে ধীরে:চুতার নিকটে গিয়া দবিনয়ে বলিল, “মা, আমায় ক্ষমা কর।” 

চুতা বলিলেন, “আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম) কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা 
কর যে, আজ হইতে তুমি এই গ্রাম হইতে চিয় যাইবে, আর কখনও এই 
গ্রামে মাসিবে না 77 | রি 

কিয়েমন কোনও উত্তর কবিল না, , নীরবে চিন্তা করিতে লাগিব | 

কিন্ত কোজেন তাহাকে আর চিন্তা করিবার অবসর দিলেন না) তিনি 
বলিলেন, "চৃতা উত্তম কথাই বলিয়াছেন। তোমার ন্যায় চরিত্রহীন লম্পট 
'যুবকের পক্ষে ইহাই উত্তম দণ্ড। অগ্ঠই তুমি এই গ্রাম হইতে প্রস্থান কর, 
কল্য প্রভাতে কেহ যেন তোমাকে দেখিতে না পাগ্ন। ভবিষাতে যদি কখনও 
তোমার চরিত্র সংঘত করিতে পার, তাহা হইলে এ স্থানে আমিও |”. 

কোজেনের কথা শুনিয়। কিয়েমন অশ্রপূর্ণ-লোচনে বগিল, “মাপন।র 
আদেশ শিরোধার্য্য ) আমি চলিলাম; কণ্য আঁমাকে আর কেহ দেখিতে 
পাইবে না|”: 

£পর কিয়েমন সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। | 

কি্নেমন প্রস্থান কর্সিলে কোজেন বলিলেন, “সোয়েমন মায়, 
আপনি তবে চুতাকে লইয়া গৃহে গমন করুন, রাত্রি প্রায় গত হয়।” 

সোয়েমন কোজেনকে অভিবাদন পূর্বক গৃহে গমন করিলেন। যাইবার 
সময় চুতা সেগোরোর টগর একটা সপ্রেম কটাক্ষ করিতে তুলেন 
নাই।. 
অন্পর কোজেনের আশে দোগোরো পনননক্ষে প্রবেশ কিনেন | 


জাপান্-রহস্য 1. 


৩১. 
মাজ দোগোরে! তাহার বড় সাধের চৃতাকে লম্পটের আক্রমণ হে রক্ষা 
কারয়াছেন, চুতার পিতার নিকট পরিচিত ও আদৃত হইয়াছেন, স্থতরাং 
অজ আর তাহার সুখের লীমা নাই। অনির্কচনীয় আনদে আঙ্গ তাহার 

সদয় রা | ৮ গিহৈ তাহার হা ঘতিবাহিত হইল 








রর ধিরে দি ভূত অংশে ই উফনীতে ষে. খতিব 

' নাটকের অভিনয় হইয়া গেল, পরদিন তাহা সুরাগড্ের কাহারও 

রহিল না। সোগোরোর নামে ধনা: ধন্য পিয়া গে, হার খ্যাতি | 

ধ্বনিতে সকুরাগড় মুখরিত হই উঠিল | পক্ষান্তরে ফির়েমনের 

সকলেই কু ও জুদ্ধ হই উঠিলেন, ভাহাক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য 

অনেকে বদ্ধপরিকর হইলেন ; কিন্ত কিয়েমের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না , 

, হতীগা সেই রাত্রেই বদস্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয় পিয়াছিল। 

এই ঘটনার পর একদি অপরাহ্ন সোয়েমন বুচোজি-মন্দিরে উপস্থিত, 

হইলেন। মোহস্ত কোজেন তখন মন্দিরে ছিলেন? জনি ূ 

সাদরে একটী কক্ষে লইয়া গেলেন। 4 

“. বিরংক্ষণ বিশ্রামের পর সৌয়েমন ধলিলেন, না আপনার নিকট 

অস্ত একটা সাব করিতে আসিয়াছি।”. সা 
..কোজেন সহাদ্যে বলিলেন, "আপনার কিতা রে ঠ . 
 সোয়েমম।--আমি আপনার শিষ্য সেগৌয়োকে: পোঁধ্ পুন্র ও জামাত. 

রূপে শ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ) এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? : .. 

 ফোজেন আপনার প্রস্তাবের পূর্বেই আমি এই সন ক্রিয়াছিলাম /. 














সোগোরোই চুতার উপযুক্ত পাত্র; এই লি যে শে মগজ হে 
আমার তাহাতে সন্দেহ নাই।” ; ০০ 
_লোয়েমন মহন্ত মহাশয়ের কথায় রত বই) 1 নি সানন্দে 
বলিলেন, ণ্্মি আপনার অনুমতি পাই, তাহা | হইলেন ইতিমধ্যেই উ শুভ | 
38৫. 2পাহ,করি |”... | | 
কোজেন' বলিলেন, শমামার ইহাতে ্ আপন নাই». 
_মোয়েমন বলিলেন,”আশ! করি, সোগোরো ইহাতে অসন্মত হইবে ন1।৮ 
কোজেন বলিলেন, “সে জন্য আপনার চিন নাই; সোগোরে! আমার 
কথ কখনও অমান্য করিবে না।” | | 
_ সোর়েমন মহাশয় আশ! করেন নাই যে, এত শীপ্ব তাহারা 








পাধ্যোদ্ধার 
হইবে। সুতরাং তাহার প্রস্তাবে মোহম্তকে সহজেই সম্মত হইতে দেখিয়া 
তাহার আর আনন্দের দীম। রহিল না; তিনি মোহস্তকে সস্তরমে অভিবাদন. 
করিয়া প্রসম্নমনে বিদায় গ্রহণ করিলেন । | ৃ 

_লোয়েমন প্রস্থান করিলে কোজেন সোগোরোকে আহ্বান করিলেন। 
সোগ্সোরো ত্তীহার নিকটে আসিয়া দায়মান হইলেন | সোগোরে। 
সম্গেহে তাহাকে নিকটে উপবেশন করিতে বলিলেন । . 

-সোগোরো আসনগ্রহণ করিলে কোজেন বলিলেন, “বস, তোমাকে 
আজ আমার কিছু বলিবার আছে, মন দিয়া! শ্রবণ কর।” 

. পোগোবে! বিনীতভাবে বলিলেন, “আদেশ করুন।” 

কোজেন বলিলেন, “'সে দিন রাত্রে ঘটনাক্রমে তুমি মাননীয় দোয়েমন 
মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছ; তীহার কন্যা চুতাকেও দেখিয়াছ। 
তোমার সেই রাত্রের সং-সাহসে সৌয়েমন মহাশয় বড়ই প্রীত হইয়াছেন । 
তাহার কন্যা চুত| এখনও অবিবাহিতা; সোয়েমনের একান্ত ইচ্ছা, কোন 
সচ্চরিত্র যুবককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার হস্তে কন্যা স্প্রদান 
করেন। এ তি তিনি অভীষ্ট পান্রলাভে স্মর্থ হন নাই। সঙ্গতি তিনি 








জাপান রহস্য ]. 


তোমার পরতে পাইয়া. তোমার হতেই. কন্যা স্রগানের অভি, প্রা 
করিয়াছেন) আমিও তাহার অভিপ্রবে তি প্রদান করিয়াছি ২ সন্ধে 
তোমার অভিপ্রায় কি, আমি সাহা জানিতে ইচ্ছা করি . 
_ লোগোরো আবনতবরনে বাণিলেন,। প্ বিষ আমার কিছুই ৰ বলিবার' 
নাই আপনি আমার আশ্রয়দাতা, আপনি আমার পিতৃসম পুজনীয়, 
আপনার কথার উপর কথা কহিবার ক্ষমতা গ্মামার নাই)” এট 

কোজেন বলিলেন, “বৎস, তোমার কথায় বই শ্রীত হইলাম। ঃ 
তোমার ন্যায় স্ববগুণবান্‌ শিষ্য পার! আধি ধন্য হইয়াছি।” 

গোগোরে। থে এই বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, তাহা সোরেমন: মহাশয়ের 
কর্ণগৌচক ঠহইইল। তিনি গুভকার্যের আয়োজন করিতে লাগ্রলেন। 
সোগেরোর গুণে সকুরাগড়ের সকলেই আকুষট হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে 
'সোয়েমন মহাশবের জামাতা ইজেছেন শুনিয়া নবলেই বিশেষ খ | 
হইলেন । . 

জাপানের রীতাহুসারে। সোরেমন মহাশয় প্রথমে সোগোরোকে গোযাপুত্ 
গ্রহণ করিলেন; তাহার পর গড হাঁদনে মোগোয়োর হত তাহার কন্ঠ 
চুতাকে সম্প্রদান করিলেন । : | 

মহাসমারোছে বিবাহকাধ্য সম্পন্ন ই গেল) সকুরগডের , প্রধানগণ 
ও জনসাধারণ এই বিবাহে উপস্থিত হইলেন) সকুরাগড়ের অধিপতি 
মহামান্য হোট্টারাজ বিবাহদভায় উপস্থৃত হই! নবস্পতীকে আশীর্বাদ 
করিলেন । সকলেই এই মিলনে বিশেষ সন্তষ্ট হইলেন। | 

রিধাহের পর.€সাগোরো বুরালয়েই অবস্থান কারতে লাগিলেন। 
(খুণবতী চুতাকে পন্থীরূপে পাইয়। সোগোরো ধন্য হুইজ্নে; চুতাও তাহার 
'অতীষ্ট দোগোতোর সহিত পরিণীতা! হইক্ মুগ্ধ হইজেন 1-. নবদস্পত্তীর 
খের জার সীমা হলনা 1 
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প্রথম পরিচ্ছেদ ্ 


সোৌগোরোর বিবাহের পর দশ বংসর অভীত হইয়াছে | এই রে 
বমরে সকুরাগড়ের অনেক পরিবর্তন ঘটয়াছে। সকুরাগড়ের প্রজাবংস 
নরগতি হো বাহাদুর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; হার রঃ 
অআুনবুএকষণে পিতৃ-দিংহাসনে বিয়াজমান।, | | 
 হোট্টারাজের মৃত্যুতে সকুরাগড়ে হাহাকার পড়িয়া যায়; বৰ বিতরাটের 
উপর আবার একটী বিভ্রাট উপস্থিত হয়) সকুরাগড়ে গ্রজাসাধারণের দল- 
পতি সহদয় সোয়েমন মহাশয় সহসা কাল্গ্রাসে পতিত হইলেন। এই ঘ- 
টনায় প্রজাগণের আর শোকের সীমা রহিল না। 
অতঃপর এজাসাধারণের অভিপ্রায় অনুসারে এবং মৌহস্ত কোজেনের 
প্রস্তাবে সোগোরো স্বপুরের পদ প্রাপ্ত হইলেন, সকুরাগড়ের সমন্ত প্রজা 
ও “প্রধানগণ সৌগোরোকে দলপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন |... ৮. 
হোটারাজের মুত্র গর তাহার পুল মাসানবুগ্ী প্রাপ্ত হইলেন কিন্ত 
মাসানবু পিতার গুগরাশির অস্ুসরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পিছু- 
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: সঙ্গানের অনুরোধে তিনিও সোগুনের মন্ত্রীসঙার দ্তপদ গ্রা্ত হইয়া. 
[ছি সেই হে তিনি দেওলাদ মার হতে রাগের শাসন, 
তার স্বর্গ করিয়া বৎসরের অধিকাংপ কাল রাজধানী জেডোতে অবস্থান 
 করিতেন। লকুরাগড়ের সংশব তিনি এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়া, 

প্রভুর অবর্তমানে দেওয়ান সবগিয়ামা সকুরাগয়ের হর্ভাকর্তা হইয়া উঠি- 


 লেন। তিনি কতিপয় বারপর কর্চারীর সহিত মিলি, হই! স্ব স্ব স্বার্থ, 
চরিতার্থ করিবার মতলব অশটিতে লাগিলেন। -স্বগীয হোটারাজ যে প্রজা- 
. গ্ণকে অপতানির্ষিশেষে প্রতিপালন করিয়! গিয়াছেন, দেওয়ান জুগিয়ামা 
এক্ষণে তাহাদের প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার আন কয়িলেন। অতিরিক্ত 
খাজনা এবং নান! প্রকার শুক বসাইয়! তিমি প্রললাগণের সর্বন্ব-শোষণের 
বাবস্থা করিতে গাগিলেন। ভীহার উৎকট ক্ষুধার তাড়নায় অনেক গাজা 
সর্বস্বান্ত হইল, অনেকে তাহার আকাজ্ার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া দেশ- 
ত্যাগ করিল, অনেকে কারাগারে নিশষিপ্ত হইল; বন্ধু এ্রজাগণের বিষয়- 
সম্পর্তি অকারণে বাজেয়াপ্র হইতে. লাগিল 1-দকুরাগড়ের চতুর্দিকে 
: হাহাকার পড়িয়া গেল। . ক প 
ইওভাগ্য প্রজাগণের মরখরডেদী হাহাকারে দেওয়ান স্গিয়ামার পাষাণ- 
জয় বিগলিত হইল না। . এ ক 
মোহস্ত কোজেন, সোগোরো, রোকুরবেই গরভ্ুতি দেশনায়কগণ এই 
অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারি- 
লেন না। . এমন কি, তাহারা দেওয়ামজীর সাক্ষাৎলাভেও সমর্থ হইলেন 
না । দেওয়ান সুগিয়ামা কাছারী-বাটা পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত উদ্ভান- 
ভবনে অবস্থান করিতেন সে স্থানে ্র্াগণের গমন নিদি-ছিল। . 
_.. অত্যাচারের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে একদিন 
সকুরাগড়ের বিভিন্ন তালুফের প্রজাগণ দলবন্ধ হইয়া, সির করিল যে, 
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শহারা যে কোন প্রকারে দেওয়ান সুগিয়ামার সহিত লাক্ষাং করিবে। যদি, 
এপস তাহাদিগকে অবৈধ উপায়ে দেওয়ানজীর উদ্যান গবনে যাইতে হয 


 স্তাহাতেও তাহার কু্টিত হইবে ন|স্প্যেমন কথা, অমনি কাজ, এ উম্মত্ত 
ু্পরীকারকাদনয দে দেওয়ানভীর সন্ধানে যা করিল। 











এই সময়ে একনিন চিনি দেওয়ান রি . পরিবে! 
ইয়া সকুরাগড়ের, উচাবাটর একটা এ শত কক্ষে ষড়যন্ত্রে নি 
ছিলেন। নুহ 
. মকুরাগড়ের উট যেমন বৃহৎ, ১ কৃত উরে তিন 
,দিকে পারিখা ) পরিখার পার্থ বড় বড়, 'ঝাউগাছ), সেগুলির মাথা অত্যুচ্চ 
উদ্যানবাটার ছাদ ছাড়াই! উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বাতাস আটকা- 
ইয়া গভীর শব করিতেছে; মাস্ছের পাতাগুলি বাত্যাহত হা ঈয়ৎ 
আন্দোলিত হইতেছে, তাহার উপর অস্তা$পচূড়াবল্ী ্রধারশ্মি পতিত 
হওয়ায় বিবিধ রঙ্গের রিচিত্র শোগা বিকীর্ণ করিতেছে। নিষ্বে পরিখার স্বচ্ছ 
জলে প্রকৃতির ই বিচি পরিবর্তনশীল কাকরকারয পুতি হা 
অতি মনোহর দৃপ্তের অবতারণা করিতেছে). 1. হি | 
কিন্ত দেওয়ান নুগিয্ামা এবং তার কন এই. মধুর অপরাহে 
প্রকৃতির মাধুর্য, নার্শন ককিতেছিলেন না; তাঁহারা সকলে ্ব ঞ স্বার্থ 
চরিতার্থ করিবার অমোঘ উপার উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন। হু চপ 
: হাছিমা নামক. একজন আমলা লা সময় দেওয়ান িযাঙ্গকে বুলিতে- ূ 
সিটি পদেখিবেন দেওয়ান বাছসাবে ধাড়িপাঃ 
বিছাইবার চাটাই ও মাল: র্হির 








| ৬ ধার বাকের র উপর, বা বসার ইতিমথেই 
(কেমন সাক, সফল ফলিয়াছে আমি তো তখনই 'পুনাকে বলিয়া- 





 জাপান-রহস্য ক ৩৯. 
চি পপ ই তাহার পারদ এ 


'ছলাম যে, আমার প্র টি 









কৃতিকর হইবে ন!। কি: বলিব, সকুরাগড়ের- আমলীগিনী 
জবনট! কাটি গেল, মি আমি মহামহিম। মোন বাহীছুরের চারার 
দচিবের পৰ পাইতাম, ভাহ। হইলে জাপানে এমন নুন নৃতন মজার মান্তল 
বা রম ে দিনে রাক্যের আয় দশ গুণ বাড়িয়া যাইত ও আমার নামে 
শে ধন্ত ধন ডি বাইত |: ফিন্তু-সে বাহাদুরী দেখাইবান. আর 
সুবিধা পাইলাম না।- সে 'বায়া হউক, আপনি যেন আমার ও কথাটা 
ভুলিবেন না, মার প্রতি একটু, নজর রাষিবেন, সি গাপনার হিতা-: 
কাজী।” 1. রি -উ 
অনাান নামে খর হঞট আমলা ্্ কথার বাধ! দি বলিলেন, 
পুমি বলিতে কি?. তুমি বৃ ভাবিতেছ, তোমার গ্রস্তাবম্ত মাগুল 
বসায় একেবারে যোগ স্সানা লাভ. হইতেছে! ? তুমি বাহার জন্য বড়াই 
করিতেছ, ফলে কিন্তু তাঁহা হইতে এক পয়সাও আয় হয় নাই) তোমার 
নৃতন মাপ্তলের চোটে তানুকে আশুন ছটা গিয়াছে, প্রজার একেবারে 
ক্ষেপিয়! উঠি ঠাঁছে। নুতন, মাশুব দিতে: সকলেই অসন্মত হইয়াছে; 
একজন অনেক প্রজাকে করের কর হইয়াছে এবং অনেকের বিষয়-সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত কর! হইয়াছে সত্য, কিন্তু ছিলাবে দেখা গিয়াছে যে, ওয়াশীলের 
চেয়ে বাকীই বেখি পড়িয়া গিয়াছে ॥. তোষার প্রস্তাবের তো এই পরিণাম? 
তুমি আবার, মন্তিসভার সচিব হুট্বার অন্য মানের কার জুড়িয়াছ! | আহা, 
তুমি যদি সির হইতে, তাহা হইলেই দেশটা একেবায়ে ধোল কণা বাড়িয়া 
উঠিত আর তহবিলখান! বাড়াইবার জনা বলোগুন রাহাদুরকে ব্যতিব্যস্ত 
হইতে হইত; পরজাদেরও মামোদের, সী; মা. খাকিত,না আরকি. (হা, 
বদি আয়বৃদ্ধির ন্য বড়াই করিতে হয়, তাহা হইলে, বরং আমি তা, 
করিতে পারি। তুমি গোটাকতক খুচরা: জিনিসের উপর মাশুল আদাঃ 
করিয়া এত গর্ব করিতেছ, কিন্ত আমার কলমৈর এক আঁচড়ে তাহার এক 
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শভ গু টাকা আদায় হইল তচবিলজাত হইয়াছে দেওয়ানী মহাশয় ! 
আপনি তো জানেন, আমি কেমন এক কথার আপনাকে বেশ একটা 
মোট! টাক! যোগাড় করিয়া দিয়াছি! সুতরাং আমার বিটা রি 
আপনাকে বিশেষরূপে মনে করিয়া রাঁখিতে হইবে 1 টি 
তানাকার কথায় হাইম! চটিয়া উঠিলেন, হাত-নুখ না তিনি হা 
আতৃ্বরে বলিয়া উঠিলেন, “তোমার সেই জীল ঝুরাচুরীর কথা: তে 
ফাও) জালিয়াতী করিয়া তুমি সকুরাগড়ের স্াস্ পরি গাছেই 
মহাঞ্জনের সর্বনাশ করিয়া তাহার সর্বস্ব হর রিক্ধাছ নি কিন্তু 
তাহাতে আর বাহাছুরী হইয়াছে কি? ভাল, উন (করিয়া 
অমন অনেকে রাতারাতি বড়লৌক হা থাকে, তাঁর জন্ত: আবার 
গর্ব কি? তুমি সরকারী খআমলা,, তাই এই. দিনে ডাক্কাতী 
করিয়া পদমর্যাদার আবরণে রক্ষা পাইয়া গিয়াছ, অপর. কেহ চইলে তৎ- 
ক্ষধাৎ তাহাকে শুলে চড়িতে হইত। তুমি জামিয়াতের কার্ধ করিয়া হঠাৎ 
কিছু ৃষিরাছ, কিন্তু আমি পাকা মুদির মত জিন বাচাই রী ৮ 
বৃদ্ধির কৌশল করিয়াছি।” | 
হাইমার কথায় তানাক। একেবারে : গরম টু উঠলেন, টার 
করিয়া বলিলেন, কি! সামুরাই তানাকাকে তুমি জালিয়াত বল 1--এত 
দুরঙ্পর্ধা তোমার 1*__তাঁনাকার আর রাগ বরদাত্ত হইল না. - তিনি 
তৎক্ষণাৎ খাপ হইতে তলোয়ার টানিযা ললইলেন। 
হাইমাও চটিকাছিলেন ; তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার ধরিয়া সপে বলি- 
জেন, পউত্তম, অগ্রসর হও, শ্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়] দাও1৮ 
দেওয়ান নুগিয়ামা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন রি বেগতিক লি 
ভিন তখন বাধ! দিয়া বলিলেন, প্থাম-_থাম, তোমরা কর কি? স্তার 
অন্তার বে উপারেই হৌক, বে.সরকারের ছিতসাঁধন কুরে, সেই. প্রশংসার 
পা; তোময়া সরকারের জন্ট কিছু কিনতু কার্য করিয়াছ সত, কিন্ত স্ব 











স্বার্থ পূর্ণ করিতেও ছাড় নাই) জোমাদের, নকলের: কথ! মনে রাখিতে 
 হইণে আমার শ্বরণশক্তিটা একেবারে ভোত| হই যাইবে |” | 
- এই ধম হঠাত বাহিরে একটা কোলাহল উঠিল। . হগিযামা বর তাবে 
দিলেন, "ওকি! বাধিরে কিসের গোলমাগ হইতেছে 
 স্ৃগিয়ামার কথা শেষ হইতে না হইতে একজন প্রহরী উদধশবাসে দেই 
কক্ষে ছটিগ আশির চীৎকার করিয়া. বলিতে লাগিল, “ছ্ুর-_হুর, 
দাঙ্গা ! দাঙ্গা! ফটকের কাছে অনেকগুলো রেয়ৎ জন্মায়েত হইয়াছে, 
তাহার বলি তেছে, আজ তাহারা জোর করিয়া ছ্ুরের বাড়ীতে আগিয়া 
হুজুরকে সপ্ত কথা জানাইবে। তাহাদের গতিক বড় ভাল বলিয়া! বোধ 
হইতেছে না. আপনারা এই সময় দরিয়া পড়ন। আমি কিন্তু দীড়াইয়া 
মার খাইতে পারিব না,আমি চলিলাম।”এই বলিয় গরহরী অন্তর্ধান করিল। 
: সগিয়ামা বিরকিভাবে চীৎকার করিয়া রবিলেন, "কি আপদ! দিন- 
| রর উহাদের মঙ্গলের জন্ত এত করিয়াও হতভাগ্যদের মন পাইলাম না, 
দেখ তো বাহিরে গিয়া ব্যাপারটা! কি! হতভাগাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া 
বিদায় করিয়! দাও। যদি বেশী গোলযোগ করে, তাহা টন বেশ করিয়া 
শাসাইয়া দীও।” ৰ 
 ভারির়ামা নামে দেওয়ানী এ এক প্রিয়পান্র এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ছিলি। | 
ঞ শ্োোলধালের কা শুনিবামান্র সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল এবং সেই | 
কক্ষের দরদা হইতে মু মুখ বাড়াইয়। দেখিল, বাহিরের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি | 
রেয়ৎ জমা হইয়া গোলমাল করিতেছে। তারিংামা আর একটু নর দিয়া 
নেখিল, লোকগুলা! শুধু চীৎকার করিতেছে,তাহাদের হাতে অস্ত্র কিছুই 
লাই) সুতরাং সে তখন এক দৌড়ে তাহাদের কাছে আসিয়! ধমক দিয় বল্ল, 
“তোর! এখানে কি কর্‌তে আসিয়াছিম্‌ যদি তোদের কিছু বলিবার কহিবার 
থাকে, তাহা হইলে এখানে কেন, কাছারীতে যা, সেখানে নারখাত্ত ক্রু; 
এখানে গোলমাল করিলে তোদের সকলকেই বিলক্ষণ বিগবে পড়িতে হইবে ।” 
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: ভারিয়ামার কথা শুনিয়া মলের এক বি কার করিয়া বলিয়া 
বি প্মহাশয়ের উপদেশমত কাজ অনেক করা. হইছে, ক্বানথারীতে 
| হাটিযা ইাটিয়া আমাদের পায়ের শির ছিড়িয! গিয়াছে বাছারীর, আম- 
লীরা আমাদের কর্থা- ন্ মললেই আনে লা, দরখাস্ত দাখিল করিয়ে ছা 
ছি'ড়িযা ফেব্রিযা দেয়; আমর! এ পরান কাছীর আমাদের নিকট 
কোন তীকার না ঠা সাজ আমাদের রাঙা: রর শনি লে $ র্‌ | 








বিচার রা রে আমরা এক্ষণে যে প্রাগে মারা বা বস 
য়াছি; আমাদের, তি যে ভাচা হইতেছে গত বৎসর অপেক্ষা এ 
টন দিক ্ মাগারের নিত্য জলির উন: তল | 
বগিয়াছে। মামর| গরীর প্রজা, এপ আমন্তব করের কোর! বহন: করা হা 

আমাদের সাধ্যাভীত) আমর! র্ব্া্ত হইলাম, আমরা মায়া গেলাম, রগ 

আঁ একজন রেয়ৎ বলিল, “গত বর আমলা রা! বিলের জর 

জন্য একটা নাণা কাটাইবার; জছিকসার আমাদের নিকট হইতে হথেট টাকা | 
শুধির। লইয়াছে; ভাল আবাদ হইবে ভাবিয়া. আমর! ঘরের তৈজলগ, 
বিনয় করিয়া তখন টাকা দিয়াছুলাম, কিন্তু টাক! দেওয়া ই সার: হইল, 
নালা কাটাইবায় কোন কিনাঝ হইল না, এ পরাস্ত এক কোপ: টাও 
উঠে নাই” 
_. এই লমর আর একজন রেষৎ উক্ত বক্তাকে বাধা দিব! বলিল, "সেজলা 
আর চীধকার করিয়া কি হইবে? যাহা, হইবার, তাহা হইয়া ধিয়াছে রে 
এক্ষণে আমরা যে জনা আনিয়াছি) সেই কথা ভোল; াহীঁতে-সার উপ, 
কাজ না হয, তাহার. বিহিত করা কঃ এখন মহাসীনা দেওয়ানী 
মহাশয়ের নিকট আরা এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিথি আমাদের প্রতি 
মদয় হইয়া অতি খাঁজনা ও নাুগঞলি তুলিয়া দিন $. পু্গীর রাজার 
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আমলে আমর থে প্রকার করদিতাম , এখবও রি, বার হক. 1 
আমাদের এই প্রার্থনা গনিছেই হইবে এই দান, . শো 
হইবে 1৮. রর এ 
পি ইস সমস্ত: এরেরৎ একবাকো শপ কর ধা সদ, 
“কিকিতেই বে নরথান্ত মঞ্জুর করিতেই'হইবে।৮ 
রর রেরতদের ভীবতক্ষী দেখিয়া এবং কথাবার্থা না ভারিয়ামা চুপ 
কয়া গিয়াছিল কিন্ত একপ্রন আমল! তখন প্রাঙ্গণে :আ মিয়া রেয়ংদের 
(ধম্কাইযা বলিতে লাগিল, প্থাম্‌ বেটার! থাম্‌) ফেন মিছামাছি গোল, 
করিতে আসিরাছিদ্‌? হোট্টারাজের আদেশাচুমারেই. এই সব মাগুল 
ব্লান' হা ছে) ভিনি এই তানুকের মালিক, সথরাং তাহার যাহা ইচ্ছা, 
তি ভাগই করিতে পারেন,তোর! মিছাষ়িছি রকাবকি করিয়! করিবি (ক ?, 
লাতের মধো, যদি ভোদের এই সব বেয়াদবির কথ! রাজার কর্ণগো্র হা, 
তাহা হইলে তোরা, তো করেদখানায় যাঁবিই, তা. ছাড়! তোদের বিষ 
সম্পত্তি সমন্তই? সরকারে বাঁজেব়াপ্ত হইবে) সুতরাং কেন সাধ করিয়া এ 
'সববিপদ্‌ ডাকিয়া, দিকে যদি ভাল গত ঝধ নি গোলমাগ 
না করিয়া যেখার কাকে ঘা ।” . 
কিন্ত আামলাটীর এই প্রকার য় শন গর ্র্ার ভয় পাইন না,তাহারা 

উত্তেজিত হ্যা উঠিল) ভীৎকার করিয়া একজন প্রজা বললিচ্চে লাগিল, 

একি ভন দেখাও মশায় ? আমাদের আরার তয় কি? আমাদের যথাসর্বর্থই 
তো গ্রাঙ করিয়াছেন, আর ামাদের আছেই বাকি$ অনাহারে. মৃহ্থার 
চেয়ে তো আর কোন সাজ! নাই, আমাদের ঘরে -ঘবে এখন এই সাজ! 
পড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং আর আমাদের কিসের ভর ? আমাদের মারুন, 
ধরন, যাহাই করুন--আমর! বব সঙ্থ করিব, কিন আমাগের এই দরখাস্ত 
_মঞ্ুর না হইলে তাহার ফল কখনও ভাল: হইবে না, ইহ! আমরা মুক্তকঠে 
বলিতেছি ।” 
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জবকষপাৎ য মত গর বকা কোর লি, “দরখাস্ত মুর হও 
টাই-লজে ভাব হইবে না-ইহানি নিশ্চর। 

্ দেওয়ান সুগিযামা এতক্ষণ অন্তরালে ধাড়াইযা সমস্ত পা 
এক্ষণে বেগতিক. দেখিয়া ভিনি সেই প্রাঙ্গণে, 'আধিভুত হইলেন ।. 
তাহাকে দেখিতে পাইয়! প্রজারা আরও চীৎকার করিয়া উঠিল। 
তখন দেওয়ানজী খুব ধীরভাবে সুরুবির়ানা. চালে ্রশ্াদের 
বলিলেন, "এ কি! কেন তোমরা এরন্ধপ ভাবে, চীৎকার করিতেছ? 
যিনি এ রাজ্যের মালিক, ধাহার অয়ে সমর! সফলে সু: ধিংন আধাদের 
সকলেরই পিতৃবৎ পুঁজনীর, তঁহার বিরুদ্ধে এপভাৰে কর্াবার্তা কও 
কি তোমাদের ভাল হইতেছে? তোমর! তে| মকলেই জান, শিষ্টের পালন, | 
ভুষ্টের দমন এবং রাজ্যের উচ্নতিসাধন্‌ রাপ্জার - কর্তব্যকাধ্য। এই সমস্ত 
কার্যের জন্য রাজাকে বাধ্য হইয়া প্রজাদের নিকট কিছু, ক্ছু কর আদ্দায় 
করিতে হয়, রাঁজা প্রজা উভয়েরই বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ; রাজ! না থাকিলে, 
প্রজার চলে না, আবার এজার অভাবে রাজ্য চলে না) সুতরাং (উভয়ের 
স্বার্থই সমান; রাজা তোমাদের ছিতের জন্য স্থতঃ প্রবৃত্তি হইয়া কত কার্য 
করিয়াছেন, রাজসরকার হইতে তোমর! যথেষ্ট উপকার পাইয়াছ এবং 
গাইতেন, সৃতরাং এজন্য তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি কর্তব্য 
নয়? স্বীকার করি, বা! এই সমস্ত. ব্যরসাধ্য কার্ধোর জন্য তোমাদের 
নিকট কিছু কিছু অতিরিক কর আর্থনা করিয়াছেন, কিন্তু, কার্থের দায়ি 
ভাবিয়া .. সেজন্য: তোমাদের: রাগ করা উচিত, নহে) আর তোমরা 
আমাদের উপর রাগ করিতেছ কেন? আমরা কি শ্গচ্ছামত কর 
| বাড়াইয়াছি, রাজার, আদেশাহ্দারেই আমরা কার্য কৃষি থাকি 
তোমরা সকলেই বুদ্ধিষাও লোক, এসব কথা তোমরা তো জাম, তবে 
বার ফেন গোবমাল করিতেছ 1 সকলে এখন বাড়ী বাও1%.. ... 
.. দেওয়ানজীর সারগর্ভ কথাগুলি গুনিযা পরজারা আরও গ্রহ কয় উঠিল, 
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প্রতিনিধি দেওয়ানী মহাশযের তিপ্রায় বুৰিতে তাহাদের আর বাকী 
থ কিল ন1। তখন একজন গ্র্গা রেওয়ানঙীকে ল লক্ষ করিয়া বলিল, "দেখুন 
দেওয়ানজী মহাশয়! আপনি আমাদিগকে যতদূর বোকা ঠ্ওর়াইয়াছেন, | 
পা তুর বোকা নহি, শামরা মাঁপনার মনত লব অনেক আগেই 
জানিয়াছি, আজ কেবল প্রকান্তে আপনার মভিপ্রার় জাঁনিবার জন্য মাসি" 
সাথি, আজ. শাপনার মতলব বখস্তই জানিতে পারিয়াছি; ও সবফাঁক1' 
কথার আপনি আমাদের কি বুধাইতে চাহেন? আমরা কি কিছু বুঝি না? 
আমাদের ্বরগী রাজ! মামাদের থে: করিয়া গিযাছেন, ছেলেদের লেখা 
পড়া করিবার পাঠশালা, পৃজ! করিবার মন্দির, বড় বড় দীঘি গ্রভৃতি করিয়া 
দিয়াছেন, রাস্তা-ঘাট বীধাইয়া দিমমাছেন, -গ্ররীব-ছূঃখী প্রতিপালন করিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু এই সব'সৎকার্ধ্যের জন্য প্রজাদের চলিত খাজনার উপর 
এক পয়সাও অতিরিক্ত খাজনা বদান নাই? কিন্তু এ রাজার আমলে এরূপ 
- একটাও সংকার্ধোর কথা গুনি লাই, কেধল তার আমোদ-প্রমোদের জন্য 
রাশি রাশি টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে, ইহা গুনিয়াছি) তাঁহার আঁমোদ-গ্রমো- 
দের জন্যই বুঝি আমাদিগকে রাশি রাশি টাকা গণিতে হইবে? স্বগীয় 
রাজ! অনেক দংকার্ধা, করিয়াও চলিত খাজনার উপর আর কিছুই লন নাই, 
আর ইনি বুঝি আমোদ-প্রামানের" জন্ত প্রজার ঘাড় ভাঙিবেম? আর' 
এ রা্| গদী! পাইয়া র্য্স্ত এমনকি সংকায করিয়াছেন_যাহার জন্য 
আমরা এত টাকা গণিৰ? আমর! যে আর পারি না, ধনে প্রাণে মারা 
গেলাম, আপনার! অত্ত নিয়, তাই আমাদিগকে আবার ফাকা কথায় 
বুঝাইতে টান; যান মশায়! আমরা আপনাদের কাছে দয়া: চাহিব না, 
আমরা এবার রাধানীতে গিয়া খোদ বাজার কাছে দয়া! চাহিব, আপনাদের 
এই সমস্ত নির্দয় ব্যবহারের কথা জানাইব, তখন আপনারা ব্যাপার 
.বুষিতে পারিবেন। চল ভাই দকল, চল আমরা রাজার কাছে বলা 


এখানে কাঁরাকাটি করিবার জাবস্রক নাই [” 














জা পান-হন্য |. 1. 


রর তাহীর কথার সমস্ত রথ ফিরিয়া নড়াইল? : রী মহাশয়কে 
শাসাইতে শামাইতে তাহারা সে স্থান, পরিত্যাগ: (করিল? প্রজারা প্রস্থান 
' করিলে হাইমা বলিল, “ভাই তো, যি, 'বেটারা পরে যায়দি রাজাকে 
সমস্ত কথা জানায়, তাহ হট তা 'আমাদিরা ধ্ ছল? রি 
| হইবে! ৮... 
_. হাইমার কথার হিয়া টু হাদি রা রিও যেমন নপাঁগল 
হইয়াছ, উহ্ারা আবার সদরে যাইবে 1 আর ঘিই রে যায়, তাহা 
হইলে করিবেই বা কি? দরখাস্ত দিবে কাছাকে: 1. আমি -যে সেদিকে 
মমত্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছি; আমার, বন্তাকে, রাষির, মিকট বাঁধিয়া 
দিয়াছি; সে রাণীর গ্রধানা সহচরী, দেখানকার সে সর্বময়ী কত্রী, ধরকনা 
সমন্তই তাহার. হাতে, আর দদরে আমার; চরেরও . আপ্রতুল, নাই, 
সেখানে এমন বলির! হিয়া রাখিয়াছি যে, এ.অঞ্চলের কোন প্রজা, দদ- 
রের কান্ারাতে যাইতে পারিবে না, তাহাদের দরখাস্ত ্্ত গৃহীত হইবে. 
'না, সদরে যাইলেও তাগারা কিছুই করিতে পারিবে ন1) তবে সেখানে 
(কোন সুবিধা করিতে না পারলে ওরা একটা দান ক্যা বাধাইতে 
পারে বটে, কিন্তু তাহার ফর আমাদেরই মঙ্গল হইবার সম্তারনা) কাজা 
'প্রজ্ায় দাঙ্গা-হাঙাম! বাধিরে তান মহামান্য সোগুদ বাহাদুরের 
কর্ণগোচর হইবে, তাহ! হইলে তিনি তানুকটা বাজেয়াপ্ত করিবারই হুকুম 
দিবেন, কিন্তু দে সময় আমিও সোগুণের দরবারে ছুই একটা চা চালিতে 
চেষ্টা করিব অনু হপরসন্ন হইলে, হয় ত শোগুণ বাহাদুর তানুকটার 
ভার আমার স্বন্ধেও দিতে পারেন) যদি মেরূপ হয়, ষ্ধি এই তালুফের 
ভার একদিন আমার হাতে পড়ে, তাহা! হইলে তোমাদেরও আমি. নিরাশ 
করিব না, সকলরেই বড় বড় কাজে বাহাল রাখিব, এই সমস্ত, ভাবির | 
চি্তিয়া আমি রাজার খেলাতের তলোয়ার এবং তালু মূল পাটি মংগ্র রি 
করিয়া: রোখিয়াছি। তৌঁষদা আপাততঃ একটু সাবধানে কাজ করি 1 
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নিয় সমস্মানে পল তান করিদেন। মর নকলে 
ভবিষাতের বেইউ ্গ 


জ। 








ভজন পরিজ্ছে। | 


একে ই অসন্থষ্ট গ্রজাবর্শ মা উদ্যানবাটা হইতে বাহির 
হইয়া পথে জমায়েত হইল, সেখানে তাহার! স্থির করিল যে, দেই দিনই 
তাহার! সদরে যাত্রা করিবে। এই সে শেষ দিনত সির করিবায় জন্য 
দলের একজন প্রধান সন্ধ্যার পর সকলকে মাসান্সাডো পাড়ে জমা হইতে 
(ব্লিয়। দিল) সে ইহাও বলিল যে, সকলে যেন নি হইঠা না আসে। 
: শ্রধানের কথা সম্মত হইয়া! গ্রজারা সকলে স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। 

_ সুপ্রসি্ধ মামাকাডে! পাহাড় ইন্থা নামক একটা বিলের ধারে অবস্থিত) 
“এই পাহাড়ের ধারে অনেকগুলি ছোট পাহাড় আছে। কথিত আছে, মাসা-. 
নামক, জনৈক বিদ্রেহী যোদ্ধা! এই পাহাড়ে অবস্থান করিত, তাহা 
_মামানুপারে এই পাহাঁডটা মুসাকাডোনামেবিদিত। .... 
সন্ধার পর এই পাহাড়ের উপর সমস্ত. গরজ| জমা হইতে লাগিল। ই 
পূর্বে যে সমন্ত প্রজা দেওয়ানজীর উদ্যানবাটাতে গিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা 
. সকলেই এই পাহাড়ে আমিয়া ভটিয়াছিল, তত আরও অনেক লোক তাঁহা- 
দের সহিত আসিযাছিল, অনেকগুলি স্রীবোকও এই দলে ছি ফলত; এই 
গণের মধ্যে রী পুরু যুব বৃদ্ধ, বাণক সকল প্রকার লোকই ছির। দলের 
: সকলেরই হাতে কোন না কোন নত ছিলি (কেহ লোয়ার, কেহ লী. 

















 জাপান-রহদ্য |. 


কেহ বর্শা, কেহ কুড়াল, কেহ বা! লাঠি লইয় ঘটনাস্থলে সমবেত হাল) 
সকলেরই তীব্র উত্বেজগার চিন্ন প্রকাশ পাঁইতেছিল? ূ 
_ তাকিজাব গ্রামের রোকুরবেই নামক জনৈক সন্ত্রস্ত ব্যক্তি ইহাদের দূল- 
ঘুিজজ্রয়া আসিয়াছিলেন,। তিনি একটী পতিত বৃক্ষকাণ্ডের উপর হীড়াইয়। 
চীৎকার করিরা বলিতেছিলেন, সভাইদকল! আজ সকুর।গেড় ালুকের অস্ত 
গত বিভিন্ন গ্রামের প্রজাগণ এই পাহাড়ে সমবেত হইয়াছেন, এক্ষণে আমা- 
দিগকে খুব সাবধানে কার্ধ্য করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের মন্ত্রণা শক্র- 
পক্ষের কর্ণগৌচর ন! হয়, সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হইতে হইবে এবং যাহাতে 
 শত্রচর আমাদের দলমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাধের কথাবার্তা গুনিয়া 
যাইতে না পারে, ভাহারও একটা উপায় করিতে হইবে) নুতয়াং তোমরা 
বিভিন্ন স্থানে সী হইয়া স্ব মন্তকে একটা কিছু চিন বাধিয়৷ ফেল ।৮, 
(তৎক্ষণাৎ জদতী হইতে শব্ধ উঠিল, “্তাহাই হইবে, আমরা তাহাই 

করিতেছি।” 

: রৌকুরবেই পুনর্ধার বলিলেন, “আর একটা কথা, এই দলের মধ্যে যে 
সমস্ত বালক আছে, তাহারা যেন কাহারও নিকট কোনও কৃথা প্রকাশ ন! 

কারে এবং যেন বালকস্থলভ চপলতা বশতঃ হঠাৎ কোন কাজ করিয়া না. 
ফেলে; দলের প্রধানদের বিনা আদেশে তাহারা যেন কোন কার্য হন্ত- 
ক্ষেপ না কয়ে,। সকলের যেন এটা স্মরণ থাকে ষে, এখানকার আমলার! 
আমাদের কার্ধে ব্যাঘাত ঘটাইিবার জন্ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে) সুতরাং 
আমাদিগকে প্রগাঢ় দৃঢ়তার সহিত কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। ধত- 
ক্ষণ মামাদের দাবী গ্রাহথ না হইবে-_ফতক্ষণ আমাদের দরখাত্ত মঞ্জুর না 
ইইবে, ততক্ষণ আমর! কোন মতে পম্চাৎপদ হইব না” | 

পরক্ষদে জনতা সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, পকখনও না কোন 

মতে না; এক পাও পিছাইব না।" 


রোকুরষেই পুনর্বার বলিলেন, পম রধীনে বালক, এ বং সী 
৪ 








ূ কেরা রথ আসিয়াছেন, ্ি দর মদরে শিট কোন প্রয়োজন 
নর নাই আমার খকুরোধ, যাহারা ষাট রৎনরের. সীম! অতিক্রম করিয়াছেন 
এবং যে সমস্ত বালক এখনও পঞ্চাশ বতগযের.অতীত হয় নাই). তাহারা, 
| গু ফিরিয়া যাউক, ্রীলোক্ষেরাও তাহাদের সহিত ফিরিয়া যাউন।%.. 
বক্তার প্রস্তাবে সকলেই সম্মহ হইলেন পপ? এবং লোকেরা র 
রী গৃহে ফিরিয়া যাইবে স্থির হইল। রা 

রোকুরবেই তখন লী বজানা কিনে, দস স্থান রে রাখানী | 
জেড়োর দূরত্ব পায় পঞ্চদশ কোশ হইবে এবং. আমাদিগকে হয়তো] সে 
স্থানে ছই এক মা থাকিতে হইবে) সুতরাং বকলের সিট সেইভ, খাস 
সামগ্রী মজুত আছে তো?” | 

নলের অনেকে চীৎকার, করিয়া বলিল, ধা, আমরা রানেই দে্জনা 
প্রস্তুত হইয়া মাদায়ছি ; আমরা সকলেই থাম আনু, চি ড্র চাকৃতি গ্রম- 
'দিদধ প্রভৃতি থান্প্রব্য সঙ্গে করিয়া লইয়াছি 7... 

রোকুরবেই লানন্দে বলিয়া উঠিলেন, টম হইবে, বুদধিমানের মত ই 
. কার্য হইয়াছে।-- যাহা হৌক, এক্ষণে আমাদের কর্তৃব্যের বিষ? আর 
. একরার কলে উত্তমরূপে ভাবিয়া লও), আমরা ্রতীকারও শিরাপায 
জেডো নগরে যাইতেছি, কিন্ত বদি জেডোতে মামাদের মনোবাঙা পূর্ণ না 
হয়, তাহা হইলে আমরা সহজে ছাড়িব না, আমরা প্রথমে সকুরাগড়ের 
কাছা বাটা লুঠ করিব, কাছারবাটাতে আগুন, লাগাইয়া দিব, আমলা, 
বেটাদের দকলকেই খুন করিয়া ফেলিব ইহার জন্য, যদি আমাদিগকে 
শাস্তি পাইতে হয়, তাহা হইলে আমরা অম্নানব্দনে সে শাস্তি গ্রহণ 
করিব স্ৃতরাং আমাদিগকে আগ হইতে এক প্রকার; প্রাণের মাঝ 
“ছাড়িয়া দিতে হইবে, তোমরা ইহাতে রাগী ডে 
... তৎকষণী চতুরদি হইতে ত্র হইল, হা, রাজী আছি, আমরা 
ফলেই বাড়ী হইতে শেষ বিধীয় লইয়া! আসিথাছিও আমরা সংসারের মায় 





















জাপান রহস্য। | 
পরত্যাগ করিয়াছি, আমরা এজন্য রণ উন কারগাছ; আমানের মধ্যে! 
একজন কাপুরুষ নাই প্রীণ দিতে কেহই কাতর, নর! খধাণ্র 
আদেশ করুন, পথ:প্রদর্শন করুন... ১ 
- রন লানদে বলিয়া উঠলেন, নাই তোমরা ধ ন্যবাদের পা্। 
এরূপ একাগ্রতা ও দৃচত। থাকিলে আবার কার্ধযোদ্ধায়ের ভাবনা কি? 
(কিন্ত ভাইদকল, আমাদের পরম ন্খ্দ মাননীয় দোগ্রোরো মহাশয়কে আজ 
ঞ স্থানে দেখিতে পাইতেছি না কেন 1 তোমাদের মধ কেহ কি তাহার 
কোন সংবাদ জান 1” ৪ চিএ 
জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, “সোগোরো। মহাশয় তো 
সমস্ত সংকাধ্যে অগ্রগামী হইয়া থাকেন,তিনি যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনি সাহসী 
ও বিবেচক, এ'সব কার্যে তিনি তে। কখনও গশ্চাৎপদ হন না, তবে আজ 
| 'আদিলেন নাকেন?” 
. আর একগরন বলিল, “বোধ হর, তার নী কোন বিগ ঘটছে ” 
অপর একজন ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিল, “এ ক্ষেত্রে 
কিন্ত ভীহার, আদা উচিত ছিল, আমাদের এখন যে ভদ্ভানক অবস্থা, হা 
অপেক্ষা আর কি বিপদ আছে ?” 
হইলে জনতার মধা হইতে: নানা! প্রকার মন্থব্য প্রকাশিত হে 
লাগিল। এক বক্র অবসর ুৰিয়া বলিল, "ঘোগোরো মহাশয়ের সমস্ত 
ভাল, কিনতু তার সংসারের উপর মায়াটা বড় বেশী, এই গৌলযোগের মধ্যে 
খাকিলে পাছে তার পুর? কোন, বিগ ঘটে, তেই বোধ ছয়, 
তিনি এখানে আদেন নাই”... ্ 
কিন্তু বক্তার এই কথায় জনতার মধ্যে ব্ষম গোলমাল উঠিল? জি, | 
হইতে সকলে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, “লোগোরো মহাশয় সে প্রকৃতির. | 
লোক নহেন। তাঁহার যত সথার্ধযাীং স্বাপানে একজনও ব্বাছেন কিনা 
লনোই 1৮ 
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এই সময় এক বডি চীৎকার করিয়। বঙ্গিয়। উঠিল, “ই দকণ! রী 
: দেখ, গোগোরে! মহাশয় এখানে আলিতেছেন 1৮ রী 

তখন সকলে সমস্বরে “সোগোরো মহাশর বাসিাছেন+ রিয়া টকা 
আরম্ত করিল | | 

অন্লক্ষণ পরেই সোগোরো ঘটনাস্থলে নর লি বনিক সমবেত 
জনসাধারণকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়! দলের প্রধানদিগকে রক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন, দ্বন্ধুগণ, দেশের জন্য ভোমরা গকলে বে কষ্ট বার 
করিতেছ দেখিতেছি--,' টি 

রোকুরবেই তখন পোগোরোর কথায় বাধা দিয়া বলিয়া! টি কমি, 
তাই, আবার কষ্টের কথা নৃত্তন করিয়। বলিতেছ কেন? আমাদের উপর 
এক্ষণে কি ভয়ানক দাতিত্বতার পড়িয়াছে, তুমি কি তাহা। জ্ঞান না? তবে 
আজ তুমি হঠাৎ এমন ফাঁকা ফাকা কথা বলিতেছ কেন? তুমি কি 
আমাদের সহিত. যোগদান্র করিতে অসম্মত, না আমাদিগকে কোন যুক্তি 
দেখাই সংকল্পচ্যুত করিবার জন্ত আসিয়াছ '--তোমার কি িগ্রা 
তাহ ভাই স্পষ্ট, করিয়া বল।, | রঃ 
.... এ কথায় জনতার মধ্যে ভীষণ গোলমাল উঠিল, সকলেই নম্রে 
লাগিল, প্উত্তর দিন ! এ কথার উত্তর দিন! . ৮7 

তখন সোগোরো ধীর ও প্রশান্তভাবে বলিলেন, “ভাই সকল ৃ তোমরা 
যে জনা এখানে সমবেত, হইয়া, এবং এখানে আসিয় যে যুক্তি করিয়াছ, 
আমি তাহা সমন্তই অবগত আছি; আমি তোমাদিগকে সং ক্চাত করিতে 
আদি নাই এবং তোমাদের উদ্দেশ্তরের সহিত আমার উদ্দেস্্ের কোনও 
পার্থক্য নাই। তোমরা কবেই, অগ্রপশ্চাৎ, না ভাবিয়া, উদ্দে সাধনে 
অগ্রসর হইতেছ। : কিন্ত তোমাদের একবার বিয়া দৌী কর্তব্য যে, 
আমাদের আবন্তক কি, কি নত আমরা সদরে যাইতেছি। এবং সেখানে 
যাইয়া আমরা বলিব কি) প্রগুলি প্রথমেই : আমাদের ভাবা উচিত। 
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বর্তমানে জী উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য হইয়াছে এবং বাধহারিক 
তৈ্সগত্ের উপর শাগুম বদিয়াছে, ইহা রদ করিবার জন্যই তো আমাদের 
এই আনোপন.? আমর! মামলাঁদের নিকট. এজন বিসীরপ্রার্থী হই, কিন্ত 
ভুগুরুবূলে যে, রাজার আদেশমত এই সমস্ত কব বসিয়াছে। কিন্তু আমূরা 
তাঁহা বিশ্ব করিতে পারিতেছি না, আমাদের বিশ্বীস, আমলার! এই 
করগুলি, বলাইয় টাকাট! নিজেরাই আম্মগাৎ করিতেছে এবং গীড়াপীড়ি 
করিলে রাঙ্জার উপর,দোষ চাপাইয়া আপনাদিগকে নির্দোষ সাব্যস্ত করি- 
তেছে। আমর! ইহার প্রকৃত তত্ব 'জানিবার জন্য সদরে যাইণেছি )--কেমন, 
এই তো কথ ?% টা 

 রোকুরবেই বলিলেন, “ই, তুমি টিক কথাটাই ধরিয়া; এই জন্যই 
আমর সদরে যাইতেছি) সদরে গিয়া রাঙ্গা মহাশয়ের পায়ে ধরিয়া এই 
বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিব স্থির করিয়াছি 1» 

দোগোরো সহান্তে বলিলেন, কিছ ভাই, এখানেই ভোমক় ভূ 
করিয়াছ 1% 

_কোকুরবেই সবিশ্বয়ে জিজ্ঞামিলেন, ক আবার ভূল করিয়াছি ? 
তোমার কথা-নো বুঝিতে পারিলাম ন11% 

দোগোরো বলিলেন, “তবে বুঝাইয়। বলিতেছি গুন) যি তোমরা 
সেখানে রাজার পারে ধরিবার জনই যাইতেছ,তাহা হইলে এত লাঠি-সোটার 
আমদানী কেন? আমর! :যদি সদরে গর! হচ্ছুরের সাক্ষাৎ পাই ও. 
তাহাকে আমলাদের অত্যাচারের কথ! ুঝাইয়া বলিতে পারি, আর তিনি 
যদি তাহার প্রতীকার করিবার অল্লীকার করেন, তাহা হইলেই তে 
সমস্ত গোলমান মিটিয়া যাইবে £ কিন্তু তিনি বদি নিজেই এই কর বদাইয়! 
থাকেন, আর যদি সেই কর রদ করিতে স্বীকার না করেন, তাহা! হইলে 
হয় তে! তখন আমাদিগের অস্ত্র ধরিবার সময় আসিবে; কিন্ত আগ্রে 
তাহার মনের ভাব বুঝ! আবশ্তক $ নুতরাং এখন সাজিয়া গুলি দলবল 
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লই ৫ সেখানে যাওা রা উচিত নহে। আর টার রথ এরূপ, ভাবে দাঙ্গা 
কারীর বেশে রাজধানীতে গেলে মামামের বিপদ. ঘটিবার সন্তাবন1, কারণ, 
যদি সোগুন বাহাছুর শুনেন যে, সকুরাগড় তালুকের প্রজায়া দল বাঁধিয়া 
দাঙ্গা! করিবার জন্ত রাজধানীতে জমায়েত হইয়াছে, তাহা হইলে হয় 
তে! তিনি ফৌঙ্গ পাঠাইয়া আমার্দিগকে কয়েদ করিয়া ফেলিবেন। 
সেই জগ্তই বলিতেছি, অগ্র-পম্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ কগ্কা 
উচিত।” | | | 
সোগোরোর ু্তি- গঙ্গত কথায় দলের মাতববর নিন সফবেই 
সন্মত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “ভাই! তোমার ধুক্তি সারগর্ভ সন্দেহ 
নাই; এখন আমাদের কি কর্তব্য, তুমিই তাহা বলিয়া দ্বাও1৮ ০৮ 
সোগোরো! বলিলেন, “ভাই সকল ! তোমর। দশ জনে নিলিগ ৃ 
যাহ! স্থির করিফাছ, আমি তাহা! অপেক্ষা আর অধিক. কি. ষক্বি ?. 
তবে আমার বিশ্বাপ, দল বীধিয়া সদরে যাইলে আমাদের কার্ধা 
দিদ্ধ হইবে না) বরং তাহাতে আমাদের বিপদ ঘটিঘার সম্ভীবনা 
অধিক; দি কলে কৌশগে কাঙ্গ গুছাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে 
সকলেরই সদয়ে যাঈবার আবপ্তক নাই, দলের মধ্যে কতিপয় প্রধান 
'প্রধান ব্যক্তি সদরে যাউক, তাহার! সদরে গিয়া রাঙ্গা অভিপ্রায় 
জানিয়া আসক, তখন যদি জান! যায় যে, রাজার অভিপ্রায় ভাল নয়, 
তাহা হইলে অগ্ঠ উপায় 'অব্ন্বন কর! নাইবে; কিন্তু যতক্ষণ প্রধানের! 
ফিরিয়া না আসিবেন, ততক্ষণ তোমাদ্িগকে সিরভাবে অপেক্ষা 
করিতে ইইবে। দেই জন্তই তোমানিগকে বগিতেছি, অগ্রপশ্চাৎ না 
ভাবিয়া প্রা দিবার প্রয়োজন নাই, অপেক্ষা কর. প্রা .দ্রিবার সময় 
আসিবে) অকারণে প্রাণদান করিয়া পুত্রকে অনার্থ কর! অপেক্ষ। 
সংকার্ধে প্রাণদাদি করাই শ্রেয়ঃ।” 
_ দোগোরোর কথাগুলি :বমধেত সমস্ত: লোক গুলিরই মন্ঃপৃত হইল। 
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রি সমন্থরে হলিয়া উঠ, ] “সোগোরো মহাশয়ের কই ঠিক), 
আমরা ইছাতে রাজী আছি ।” 
. মোগোরে! আবার বলিলেন, পা সকল! তোমাদিগকে আর একটা 
কথ বলিয়া স্বাথি। আমলাদিগকে জব করিবার জন্য যেন.তোমর। মাতিয়। 
| উঠিও না আমাদের জব্ষ করিলে আমাদের বিশেষ কোন লাভ 
হের সুতরাং দাঙ্গা ও হাক্গামার দিকে মন ন। দিয়া যাহাতে 
আমাদের কার্যোদ্ার হয়, ফাহাতে মামাদের দুই বেল! দুই মুঠা অম্নের 
স্থান হয়, সেই চেষ্টা করাই কর্তব্য। সেই জন্তু তোমাদিগকে 
বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি, যে পর্যন্ত প্রধানেরা কোন সংবাদ 
লইয়] ফিরিয়া না আসেন, সে. পর্য্যন্ত তোমরা যেন কোন গোলযোগ 
ূ বাধাইও না... ৰ 
... সোগোরোর কথায় সকলেরই মন ্ী সি সকলেই তাহার কথা- 
মত কাধ্য করিতে স্বীকৃত হ্ইল। এই সময় রোকুরবেই বঞিলেন, 
“তোমার কথামতই কার্ধ্য করাস্থির হইল, প্রধানেরা পরামর্শ কগিয়া 
এ চস্বন্ধে যাছা হটক একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন; কিন্তু মামার আর 
একটা কথা বলিবার আছে; ১: প্রধানের সদরে যাঁছলে ইতিমধ্যে যদি 
আমলা প্রজাদের পীড়ন করিতে আরম্ত করে, তাহা হইলে কি করা 
| যাইবে 1 
| রোকুরবেই এই প্রন ভনিবামাজ আধার জনহামধ্যে গোলমাণ 
উঠীল, অনেকে বলিতে লাগিল, “আমরা পরিবারবর্ণের নিকট শেষ 
বিদায় লইয়া আদিয়াছি, এখন বাড়ীতে ফিরিয়া দঃ চিনি বি 
বলিব, তাহা বলির বিল” ... 
সোগোরে (কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে মানিদেন ভাঙার : পর 
তিনি সোৎসাহে বলিয়! উঠিলেন, “ভাই সকল, আমি তোমাদিগকে 
শুধু উপদেশ দিবার অন্ত. এখানে আলি নাই ।.. তোমাদের অবৃষ্টের 
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সহিত আমারও বৃ বির, চল, আমর আই সাতগ্রামের মাতজন 
প্রধান মিণিয়া ছেড়ে! মাত্রা করি ১ সেখানে ফাইলেই আমরা সপ্ত 
বুঝিতে পারিব। : যদি দেখি, রাজার হুরুমেই এই সমস্ত ুলুম হইতেছে, 
তাহা হইলেও আমরা বৃত্তি হইব, রাজার ছকুম রদ. করিবার, জন 
আমরা প্রাণপণে, চেষ্টা করিব), কিন্ত হি. তাহাতেও রাজা স্বীকৃত না হন, 
তাহা হইলে আর. একটা উপায় অবলথথন করিব।” 1 

তৎক্ষণাৎ জনতা! হইতে প্রশ্ন উঠিল, “সে উপায় কি. 1 ৃ 

সোগোরো৷ বলিলেন, “দে উপায় আমি এঞক্ষণে প্রকাশ করিতে 
পারিব না কাধ্যাবস্তের পুর্বে মন্ত্র প্রকাশ করা কোনমতে কর্তব্য 
নহে। যাহা হউক, আজই আমর! জেডো যাত্রা করিব, তোমরা এই 
কয়টা দিন আমাদের উপর বিশ্বাস করিয়া ধৈর্য অবলঘ্বন কর? বাঁধ" 
ইতিনধ্যে কোন বিপৰ্‌ ঘটে, তাহা হইলে আমাদের মুখ চাহিয়া তাহা, 
ধীরভাবে সহ কারও। তোমরা কি ভাই সকল আমাদের বুদ্ধি ও বিবে-: 
ন্ননার উপর নির্ভর করিয়া এই কটা দিন : “অপেক্ষা করিতে বাতির 
না?” | 
জনতা হইতে সমশ্থরে উত্তর হইল, পারবি পারিব।” 

অতঃপর সোগোরে। সেই জনতার মধ্যে হইতে বিভিন্ন গ্রামের ছয় জন 
প্রধান নির্বাচিত করিয়া সেই বাত্রেই জেডো যাত্র। করিলেন। | 








চতুর্থ পাচ্ছ -. 


সোগোরে। চিন সহিত রানমধানী জেডোয় উপস্থিত হইয়া একটা 
হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই স্থানেই তাহারা সঙ্বল্ সন্ধি 
সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে স্থির হইল যে, তাহারা 
ক প্রকারে রাজ। মাসানবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়। তাহাদের অভাব 
অভিযোগের কথ! জানাইবেন |: 

গোগোরো ও তাহার সঙ্গীরা রাজার সহিত- সাক্ষাৎকার যত সহজ বনি 
মনে করিয়াছিলেন, ফলে কিন্তু তাহা! হইল ন1। সপ্তাহকাল ধরিয়া তাহারা 
রাজার সহিত গাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত রাঙ্জার সাক্ষাং 
পাওয়া দুরের কথা, তাহারা টি প্রবেশ করিতেই সমর্থ হইলেন 
না। 
_. স্ুতুর দেওয়ান নাগ অসন্্ গ্র্লাদের অভিনন্ধি বুঝিতে পারিয়া 
পূর্ব হইতেই তর্ক হইয়াছিলেন। . তিনি মাসানবু হোট্টার, দরবারের 
প্রধান প্রধান আমলাদের জানাইয়! রাখিয়াছিলেন ধে, নৃতন কর আদায় 

করা হইতেছে বনিয়া প্রজার! একটু গোলযোগ করিতেছে; সম্ভবতঃ এ 
জনক তাহারা সদরে হুুরের নিকট অভিন্যাগ করিতে যাইবে; কিন 
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তাহাদিগকে যেন কোন ক্রয়ে পরশ্রর বেজ না হয, তাহারা যেন হুজুরের 
দেউড়ীর মধো প্রবেশ কারবার অনুধতি, প্যান না পার” জেওয়ানজীর 
এই কড়া হুকুম পুন! মাসানবুর াধ্গারা বিঃশষ সর্র্ক হই ছিলেন। 
তাহারা প্রাসাদের দ্বাররক্ষ কনিগকে অ শাঁদে করিয়াছিলেন যে, সকুরাগড়ের | 
কোনও প্রশ্ধা যেন প্রাসাদে থ্রবেণ করিতে না: পোরে ।. ইক্ন্য সোগোরো। 
ও তাহার লঙ্গীগঞণণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও রা পালার প্রবেশ শ করিতে 
সমর্থ হন নাই। | 

অনেকবার গ্রত্যাধাভ বনি দোগোরে 1 কিন্ত না পরিত্যাগ 
করেন নাই। তাহার ৃঢ প্রতিজ্ঞা_-ভিনি খ্বেচছায় যে ভার গ্রহণ করিয়া 
ছেন, যতদিন তাহার একটা উপায় স্থির করিতে না পাবিবেন, ততদিন 
,সকুরার প্রত্যাবর্তন করিবেন না।.. সোগোরোর সযোনীদের মধ 
অনেকেই ক্রমে নিরাশ হইতেছিলেন1 

একদিন অপরাহে সোগোযো হার সহবাদীদিগকে সঙ্গে নই ূ 
রাজ প্রাদাদ-অভিমুখে অগ্রসর হইঞ্কলন। 

চীবাগ্রামের প্রধান চুজো পরতীকারের' আশা এক প্রকার পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন । পথে আসদিতে : আসিতে তিনি: হতাশভাবে 
বলিতে লাগিলেন, “মাশীর মোহিনী মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া এই 
কয় দিন আমর! তো! ক্রমাগত ফটক পর্যাস্ত যাতায়াত করিলাম, কিন্তু 
তাহাতে কি ফললীভ হইল? রাঙ্জ! ও প্রজার মধ্যে যে ুর্ডন্ত আবরণ রহি- 
ফ্াছে, তাহা ভেদ করিয়া আমরা কি কোনও কালে রাঙ্জার সম্মধীন হইতে 
'পারিৰ ? কখনও কি আমরা আমাদের অভাব, অভিযোগ রাজার গোঁচর' 
রুরিতে সক্ষম হইর হায়! বুঝি আমাদের ৪০৯ আশু! এবার আকাশ- 
: কুস্থমে পরিণত হইল 1৮: রি 
_. আকাশে গ্রামের প্রধান নি ধার হ হতাশা ক্াগুলির 
প্রতিগবনি করিয়া বলিলেন, "চুজো ভাই, তুমি ষধার্থ শনুম্যন, করিয়াছ 
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বুঝি, এযাতর আর আমাদের কারাদ হইল না। এই ফটক অতিক্রম 

করিয়া রাজদরবারে যাইবার অন্ত আমরা যথাসাধ্য. চেষ্টা করিয়াছি, কিন্ু 

নে চলি বাই । কখনও যে সফল হইবে, এমন আশাও নাই। 

হু .গ্রহ্রী__যাহাদিগকে আমরা স্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকি, তাহা” 
দের সি আমাদিগকে নিগৃহীত লাঞ্ছিত: হইতে হইয়াছে !--ইহ! অপেক্ষা 
ক্ষোভের বিষ আর কি হইতে পারে” রব তেব! আমাদিগকে ভিক্ষুকেরও 
অধম মনৈ করিয়া প্রত্যেবার বিতাড়িত করিয়াছে । আমাদের তে! রক্ত- 
মাংসের শরীর,_এ সব কি সহ করা যায়? আর রাজার সহিত সাক্ষাতের 
চ্ষ্ট করিবার প্রয়ো্গন নাই, শত বংসরেও আমাদের এ চেষ্টা সফল হইবে 
না, চল, আমরা সকুয়ায় প্রত্যাবর্তন করি 1” 

. সোশোর়ে- এতক্ষণ ধীর্ভাবে- সহযোগীদের কথাবার্তা গুনিতেছিলেন। 
জর কথা শেষ হইলে তিনি গন্তীরম্বরে বলিলেন “তোমরা! বলিতেছ 
ফি? যদি এই সামন্ত গ্রতিবন্ধকে আমরা ভীত হইয়া সকুরায় প্রত্যাবর্তন: 
করি, তাহা হইলে আর কখনও কি আমাদের সঙ্কয় সিদ্ধ হইবে? রাজ'্র 
অত্যাচারী রম্মরচারীদের উৎকট আকজ্কার গতিরোধ করিতে ভবিষ্যতে কি 
কোমর! সমর্থ হইবে? রাজদ'রবারে প্রবেশ করিতে অক্ষন হইয়া যদি আমরা 
প্রত্যাধর্তন কর, অত্যাচারম্প্‌হা অতঃপর কি শত সহস্র শিখান্স প্রজ্বলিত 
হইয়া উঠিবে,ন। মনে করিয়াছ ? ভাই সর! উদ্দেঞ্সসিদ্ধির জন্য খন আমরা 
ত্র, পুত্র, পরিবারবর্গের ন্নেহ-মমতা! পরিত্যাগ করিয়াছি, প্রিয়তম জন্ম- 
ভূমির শ্নেহময় অঞ্চলাবরণ পরিত্যাগ করিয়া গ্রতীরার-কামনায় যখন 
এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, উদদেস্তািধির জন্য যখন আমরা গ্রাথ পধ্যন্ত গণ 
করিয়াছি, তখন আমর! তুচ্ছ প্রতিবন্ধাকে . ব্রন হইর কেন? যত 
বিশ্ব-বাধা, যত বিপদ-আপদ উপস্থিত হউক ন! কেন, আমরা কোন্ক্রমে 
(অ্রচ্যুত হইব না!) আমাদের একাগ্রতায় বিস্ববাধা অপস্থৃত হইবে, জাধ- 
নার প্রভাবে -নিশ্চয়ই আমাদের কার্য্যোদ্ধার হইবে।. রাজার দর্শন পাইবার 
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জন্য আমরা! অনেকবার রি করিয়াছি, কিন্ত সে ্ বার্থ চি | 
অগ্তও একবার চেষ্ট। করিব অন্যকার চেষ্টাই আমাদের শেষ চেষ্ট! ) যদি 
ৰ অদ্যও আমা দের চেষ্টা বিফল হয়, তখন অন্য উপায় অব্লঙ্থন করিব টা | 
সোগোরোর এই উৎসাহযাক্যে তীহার সঙ্গীগণ '্মনেকট। আশ্বস্ত হই-. 
'লেন। তাহারা আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া সোগোরোর সঙ্গে মঙ্ষে চলি-: 
লেন। ন্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা রাজ! টিনা প্রাসাদের দবারদেশে উপ. 
স্থিত হইলেন। ূ 
রাজধানী জেডোর ্রান্তভাগে রাজ! মাসানবুর প্রাসাদ অবস্থিত; | প্রসাদে র 
উভয় পার্্ে প্রশস্ত সৃশ্য উদ্যান; এই উদ্যান প্রাসাদের সহিত; 
উদ্যান ও উদ্যানবাটার চতুর্দিক্‌ পরিখা পরিবেষ্টিত। পরিথার পার্খে পারে 
অবিচ্ছেদে কর্মচারিগণের বাসগৃহ। গৃহগুলি ্রস্তরনিশ্শিত। ইহার মধস্থগে 
. প্রাসাদের প্রকাণ্ড ফটক $ ফটক সশন্-প্রহরী-রক্ষিত; পাঁচ লাত জন সশনর 
প্রহরী প্রায়ই ফটক রক্ষা করিয়া থাকে। টু 
সোগোরো ও তীহার সঙ্গীগণ যখন ফটকের নিকট উপস্থিত কি 
' তথন প্রহরীর ফটকের সম্মুখে প্রন্তরাসনে বসি গঞ্প করিতেছিল । 
সোগোরো। ও তাহার সঙ্গীদের দেখিয়াই তাহারা বিরক্তভাবে উঠিয়া দাড়াইল.। 
একজন প্রহরী বলিল, “হুজুরের  সকুরা-তালুকের. এই পরদথাগুল 
আমাদিগকে জালাতন করিয়া মারিল ; এ দেখ, জাজ আবার আালাইতে 
আসিতেছে ।” 
দ্বিতীয় প্রহরী মকুবিচালে বলিয়া উঠিল, '"রোকগুল! একেবারে নাছো+ 
বানা! তাড়া থাইরা আবার বৃরিয়া ফিরি! আসিয়। উপাস্থিত হয়। দেখি- 
| তেছি,ওদের সঙ্গে পারিবার যো! নাই। লোকগুনা দূলে ভারী, আবার দেহেও 
_ বেশ ক্ষমত| আছে বলিয়া বোধ হয়| সে যাহা হৌক, চল আমরা দেউড়। 
. আটকাইয়! দাড়াই ) কি জানি, যদি রাগিয়া। একটা হাঙ্গামা বাথ সরা 
আমাদের হাত ছাড়াই হুর দরবারে ছুট দেয়?” টি 
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বক্তার ুক্তিগঙ্গত কথ! শুনিয়া অন্যান্য প্রহরীদের চমক তাল, 

লে শশব্যস্তে ফটক আটকাইয়া দাড়াইল। 
* ছুত্রিমুধ্যে সোগোরে। সদলে ফটকের সম্মুখে আসিয়া! দাড়াইলেন । 
তাহাদিগকে দেখিয়াই প্রহরীর হাকিয়া উঠিল চীৎকার করিয়া বলিল, 
“টিয়া যাও” 

_ সোগোরে! প্রহরাদের গর্জানে দমিলেন না বা একপদও হেন না; 
বরং সম্মুথে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া প্রহরীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
“দেখ. ভাই সব; আমরা মকলেই রাজার তালুকের প্রজা; আমাদের 
বড়ই বিপদ, বাজার কাছে আমাদের গুরুতর দরখাস্ত আছে? সেইজন্তেই 
তোমাদের নিকট বার বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও আমরা আবার ঘৃৰিয়া 
ফিরিয়া মাদিতেছি। আমাদের বিশেষ আবশ্যক না হইলে আমরা কখনও 
ভ্োঘাদের নিকট এত কীদাকাটি কারতাম না। আজ আমাদের শেষ 
চেষ্টা। ইহা আমাদের মরণ-বীচনের কথা! আগ আমাদিগকে ভিতরে 
যাইতে 'দতেই হইবে$ অন্ততপক্ষে আমাদের এই মখারধানি রাজার 
কাছে পাঠাইয়া দিতে হইবে 1 | | 

সোগোরোর কথা শুনিয়! একজন প্রহরী ১] লিল, “দেখ, তোমরা রোজ রোজ 
দেউড়ীন্ন কাছে আসি1 গৌলমাল করিতেছ,এ কথ! হছ্ছুরের কাণে গিয়াছে। 
হিনি তোমাদের এই বেয়াদবির কথা শুনিয়া মহাখাপ। হইয়া হকুম [দয়া 
ছেন ধে,প্রজারা এবার গোলমাল করিতে আমিলেই তাহাদিগকে যেন দাঙগা- 
কারী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। সেইজন্য তোমাদের সাবধান কারয়া 
দিতেছি, এই : বেলা সরিয়া পড়, দেউড়ীর কাছে ভিড় করিও না” | 
তাহাতে তোমাদের মহা বিপদ্‌ হইবে।” 

 সোগোরো বলিলেন, “আমর! আজ আরও সব কথা গুনিতেছি না, 

আমর! এবার গ্রাথপণ করিয্নাছি ; আজ যাই হোরু, একটা বিহিত করিবই | 
করিব। তোমরা বদি আমানের দরখান্ত রাজার নিকট পাঠাই! না দাও, 
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তাহা হইলে ছার এ দউডী সুখে পড়ি থাক, এক পদও নদ 
না|” 1 
দোগোরোর সহযোগিগণও এইস সঙ সমস্বরে বলির উঠলেন, সা 
এক পদও নাড়ির না” | 

প্রহরীর! গ্রমাদ গণিল। এইন্ধপ গোলমালে তাহার! আর কখনও 
পড়ে নাই; এখন দে তাহাদের কর্তব্য কি, ১ তাহার জাকি! ঠিক 
করিতে পারলনা । | 

এসময় একজন সম্্ান্বব্যক্তি সহসা পতি টি দিয়া, রী 

হইয়া আঁসিলেন। তাহাকে দেখিয়। গ্রহরীরা সসন্্রমে অভিবাদন করিল | 

আগন্তকের সুন্দর আকৃতি ও তাহার পোষাকের পারিপট্য দেখিয়া তাহাকে 
কোন উচ্চপস্থ রাজকর্মাচারী বলিয়াই বোধ হইল। .. - . 

তিনি বাহিরে আমিয়াই জিজ্ঞাঁগা নাগ “এখানে এস্ঠ গোলমাল 
কেন?” 

একজন প্রহরী সসম্রমে বলিল, “এই ছন্ুর, ইুরের আনুকের পরান 
গোলমাল করিতেছে ৮ 

আগন্তক সৌগোরো ও তাহার সহযোগিগণের পিকে নি লবন, | 
“আপনারাই সুরা হইতে আসিয়াছেন?” 

লোগ্োরা বপিলেন, “হাঁ, আমরাই আসিয়াছি শাম রাজাবাহা ছুরের 
সকুরা- তালুকের, প্রজা 3৮. | 

আগন্তক বলিলেন, "আমি া্গবাহাছরের একজন, প্ আমার 
নাম ইকেউরা |. গুনিলাম, আপনার! খাজনা ও মাগুল তুলিয়া দিবার জনা 
রাজার নিকট অনুরোধ করিতে আ.সিয়াছেন। কিন্ত আপনাদের এত দুরে, 
আসিবার-আবশ্ক কি? প্রথমে আপনাদের টার তানুকে অভিযোগ 
উপস্থিত করাই কর্তব্য ছিল।” | 

কাটানুত! গ্রামের প্রধান ভুয়েমন বলিলেন, “আমাদের পরম সৌভাগ। , 
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তামাদের ঠা আপনার দয়! হইয়াছে | সংনী-কাছাযীয ও আমলা ম₹- 
শয়ের নিকট আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া কাদাকাটি করিয়াছি, কিন্তু তীহার! , 
সের কাতর ক্রদানে কর্ষপাত করেন নাই, আমাদের প্রতি ফিরিয়াও 
চাহেননাই। সম্প্রতি দেওয়ানজী মহাশগের নিকটও অভিযোগ করিয়াছিলাম, 
কিন্তু তিনিও তাহার বিচার করিলেন না? কাজেই বাধ্য হই! আমাদিগকে 
খোদ রাজার নিকট আসিতে হইয়াছে 5 

: দোগোরো বলিলেন, *সকুরা-তালুকের দেওয়ানজী ও সি আমলা- 
দের অন্যাচারে আমর! সর্স্বাস্ত হইতে বসিয়াছি | যদি, স্াজাবাহাছুর 
ইহার কোন প্রতীকার না করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে সকুন্না তালুকের 
চারিশত গ্রামের অগণা অসংখা প্রজা অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, 
সমগ্র সকুরাগড় ুরভিক্ষরাক্ষদীর লীঙানিকেহন হইবে-শশানে পরিণত . 
হইবে! ভবিষ্যতের এই শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিয়! হত্ভাগা প্রজারা 
উন্নত হই উঠিরাছে! তাহাদের হিহাছিত-জ্ঞান, অন্তহ্ত হইয়াছে। সে' 
দিন তাহারা অস্ত প্র লইয়া প্রতীকার-কামনায় সদরে রাজদরবারে 
আসিযাছিল ৮. ৬. 

 ইকেউর! বিস্মিত: হইয়া বিগ করিলেন, অত শস্ ধরিযাছিল ?. 
ব্যাপরকি ?” 7. 

. শ্বাপার আর কিছুই _ নয়) নরঘকান ধরিয়া কাতর প্রার্থনা করিয়া যখন 
ভাহারা কোন প্রতীকার পাইল না, ক্রমেই যখন সর্বস্বান্ত হইতে লাগিল, : 
ুষ্টিমাত্র অন্ধের সংস্থান পর্যন্ত রহিল না) বখন তাহার! দেখিল ধ্বংস 
অনিবারধ্য--মাশা-ভরসা সুছ্রপরাহত, তখন তাহার! মুক্তির জন্য সেট 
হল) সঠকারিতাকেই তাহারা মুক্তিলাভের বন্ান্ত্রপে গ্রহণ করিল । 
তাহারঃঞ্াবিল, অন্তর লইয়! সদরে হুভুরের দরবারে হইয়া 
রী রীদের মনোবেদনা জানাইলেই তাহাদেন মুক্তি হইবে |”... 

: ইকেউন্না বিশ্বে বলিলেন, “কি উৎকট"কল্পনা !-_তার প্র র?' | 






পান রহস্ত | 
“তাহার পর আমরা ঠাহাদিগকে বিস্তর বুঝাই নত করিধ1 নিবৃত্ত 
করিলাম। অবশেষে র্ববাদিসম্মতিক্রমে আমরা সাতজন গ্রধান প্রতীকার- 
কামনায় রাজদরবারে উপস্থিত হইগাছি। গুনিয়াছি, আমাদের রাজা 
সাক্ষাৎ ধর্ম-অবতার ) প্রজার কাতরপ্রর্থনা তীহার নিকট প্রত্যাধ্যাত হন 
না; সেই জন্যই আমরা! তাহার দরবারে বিচারপ্রার্থী হইবার আশা করি- 
ষাছি) এখন আপনি যদি আমাদের প্রতি দদর হন, যদি অনুগ্রহ করিয়া 
আমাদিগকে রাজদরবারে লইয়া যান, তাহা হইলে আমর! কৃতার্থ হইব” 

সোগোরোর সহযোগীরা সকলেই বলিয়া উঠিলেন,“দৌঁছাই হত্ুর, আপ- 
নাকে এই অন্ুগ্রহট্‌কু করিতেই হইবে, আপনার এই অনুগ্রহের উপর 
সকুরার লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রাগ নির্ভর করিতেছে 1” | 

ইকেউরার হৃদয় বিপনন প্রজাগণের এই হদয়ভেদী কাহিনীতে অত্যন্ত 
বাধিত হইল।._ তিনি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

সৌগোরো! বুবিলেন, তিনি বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন ; বুঝিলেন, তুচ্ছ 
প্রহরী হইতে সন্ান্ত কর্মচারী পর্্যস্ত সকলের উপর কর্তৃপক্ষের কোন 
সতর্ক ইঙ্গিত রহিয়াছে ! অতঃপর সোগোরে নিতান্ত বিনীততাবে ইকেউরাকে 
বলিলেন, “মহাশয়, গামাদিগকে দরবারে লইয়া যাইতে নি আপনার 
আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহ পুর্বাক এই দরখান্তখানি কোন ক্রমে 
রাজার নিকট পাঠা দ্িন। আপনাকে মন্াস্ত সামুরাই বলিয়া বোধ 
হইতেছে, সইজনা আমরা আপনার নিকট এটুকু আবদার করিতেছি; 
আশা করি, গরীব প্রজাদের ক্রি মার্জনা করিবেন। এই দরখান্তখানি যদি 
রাজার হস্তগত হয়, তাহা হইলেই মামরা ক্ৃতার্থ: হইব।” 

ইকেউরা অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা! করিতে লাগিলেন । তিনি বিবেচনা 
করিয়া দেখিলেন, সকুরার প্রজ্গাগণের ফোনও কথ! রাজারকর্গগোচর করা 
নবন্ধে কড়া হুকুম বহিয়াছে। ইকেউরা 'ভাবিলেন,্যদি রুম অম্ন্ত করিয়া 
প্রজাদের দরখান্তখানি গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমার তো! বিপদ্‌ হইবেই, 
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তাহা ছাড়া রা সর্বনাশ অবস্তা তাং এ ক্ষেত্রে 
ানসিকে বির করাই রী রি 

তঃপর তিনি প্রজাগণকে লক্ষ্য করিয়া, গরকান্ঠে টি ৪ পনমামায | 
বিবে নার আপনারা এ সম্বন্ধে আর একটু 'আলোচন1 করুন; একেবারে 
পি বীরে বাইলে কিংবা ঘরখাম্ত গাঠাইলে সহজে যে স্বুবিচার হইবে 
রমন বোধ হয় না, বরং ভাহাতে আরও বিপদ ঘাটযার সম্ভাবনা | আপ- 
নাগা এ প্রস্তাব পরিজ্ঞাগ করুন।” 

:. ইকেউরার মুখে, এই প্রকার, নিরাশবাপ্ক কথা! নিয় | সোগোরোর 
সঙ্িগণ অসংযত হইয়া উঠিলেন, তাহারা ইকেউরাকে মহা গীড়াপিড়ি 
আরম করিলেন। কিন মিন সোগোরো৷ ইঙ্গিতে তাহাঁদগকে নিবারণ 
৬৪৮ | | 
অতঃপর দোগোরো ইকেউরাকে অভিবাদন পূর্বক সে স্থান পরিত্যাগ 
ক নিতান্ত অনিচ্ছাসন্ধে তাহার সহযোগিগণ তাহার অস্থসরণ 
করিলেন। | | 
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রর নবন্ধে পূর্ণ হতাঁণ হইয়া সোগোরে! গণের শি বাসায় 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। রি 
বাসায় আসিয় তাহার! কর্তব্য সম্বন্ধে টিন করিতে বা | 
সোগোরোর সঙ্গিগণ এবার সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইয়! পড়িলেন। এবাত্রা। ঘে 
আর কোন প্রতীকার হইবে, তাঁহার! এপ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। 
বাসায় বসিয়া! তাহারা কথাবার্তা কহিতেছেন। এমন সময় মৌহস্ত 
কোজেন সেই স্থানে আিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহস্তকে দেখিয়া সকলেই . 
অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন, হৃদয়ে গুত্ন বল পাইলেন 
_ সোগোরো! সসন্তরমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, “আপনি এত পরিশ্রম 
করিয়া এতদূর আসিলেন কেন? আপানার হয় তো কতই কষ্ট হইয়াছে ।” 
.. মোহস্ত বলিলেন, “আমার কষ্টের ভন্ত তোমাদিগ্কে ব্যস্ত হইতে হইবে 
না। তোমর! এখন“কতদুর কি করিয়া বল। তোমাদের বিলম্ব দেখিয়া 
আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না) আর অপেক্ষা করিতে: নাপারিয়া 
ক ব্যাপার জানিরার জন্য আনিয়াছি। হাহা হউক, এখন কি খবর ব্।” 
.. সোগোরে! যেডোয মাসির! অবধি যাহা যাহা ঘটিাছিল হই বলি- | 
বেন । ইকেউরার শিতার কথা বলিতেও বিশ্বৃত হইলেন না । 
. ছাছুরে বলিলেন, 1 ইক্েউরা নৌকটা মতি শি প্রথমে বেগ দিক 
_- বলিয়! আমাদিগকে তুষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু সেষে কেমন ভন পাইয়া গেল, 
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বরবাবখানি পর্য্যস্ত নি সম্মত হইল না।  লোগোরা মডাশর যদি সে 
সময় আমাদিগকে তাড়াতাড়ি টামিয়া না৷ আনিয়া, লোকটাকে আরও ক্ছি 
অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের. সহ সিন্ধি হইত” - 
আগের! বলিলেন, “তোমাদ্িগকে তখন .. কেন যে. ডাকিয় 
আনিলাম, তাহা! তোমরা বুঝিতে পার নাই, তাই... একথা বলিতেছ। 
ইকেউরার কথার ভবে মামি বেশ বুঝিয়া!ছগপা যে, আমাদের সঙ্থন্ধে কোনও 
প্রকার বিবেচনা করিবার ক্ষমতা! তাহার নাই ; মামাদিগকে প্রশ্রয় 
না দেওয়া সম্বন্ধে উপর হইতে কোনও আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জন্য 
তিনি ইতস্তত করিগ়াছিলেন। আমিও দেই জন্ত আর বৃথা কালক্ষেপ না 
করিয়া অন্য উপায় দেখিবাএজন্য ছোমাদিগকে 1ফরাইয়া আনিলাম।” 

চুজো বলিলেন, “আব কি উপাএ আছে? এ যাত্রা থেজার ধোন 
উপায় হইবে, এমন তে। বোধ হয় না।” 

দোগোরো বলিলেন, “ভাই সব. নিরাশ হইও ন1) আমাদের এখনও 
একটা! উপায় মাছে ।” 
সকলে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি উপায়?” . 

সোগোরো বলিলেন, “থে ত্রনধান্ত্র এতদিন শেষ উপায় ভাবিয়া গোপন 
করিয়! রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রকাশ করিব। ভাই সব! মাসাকাডে! 
পাহাড়ে আমি তোমাদিগরকে. বলিয়াছিলাম থে, যদি মামরা আমাদের 
তালুকের রাজার নিকট ্থবিচার না! পাই, তাহ! হইলে আর একটা উপায় 
অবরস্বন করিব। সে কাজ এত দিন মামি প্রন্থন্ন রাখিয়াছিলাম, কিন্তু আক 
তাহ প্রকাশ, করিবার সময় মাসিয়াছে। সে উপায়--মহামান্য শোস্ণ 
বাহাছরের নিকট : ঘরখাস্ত | যখন আমরা যথাসাধ্য. চেষ্টা করিয়াও 
আমাদের তালুকের রাজ _ম্ুরাগড়ের রাজার নিকট সুবিচার পাইপাম 
নাঃ তখন, আমাদিগকে বাধ্য হইয়। তায দের দেশের রাছা_-শোও৭ 
বাহাছুরের শরণাপন্ন হইতে হইবে” 








৬৮... জাপান-রহদ্য । 


ূ লোখোয়ের এই কথায় সকলেই ভিত হই গ্লেন বলেই 
(পবষ্পরের মুখ চাহাঁচাহি করিতে লাগিলেন: - ।- | 
লোগোরে! বলিশেন, "তোমরা যে আশ্চর্য্য নে দেখিতেছি! ষ্ীঃ তো 
আশ্চর্যের কথা নয) সকুর( হইতে আলিযার সমর '্মামরা প্রতিজ্ঞ! করিঞছি, 
আমরা ইহার যে ফোন একটা বিছি্ 'রিব?. সেই প্রতিজ্ঞা রণ ্ গা 
এস ভাই সব, আছ আমর! কার্ধ প্রবৃত্ত হই!» বো রর 

টাবা গ্রামের প্রধান চু বলিলেন, “সোগোরো, ভুমি উত্তম জাই, 
করিয়াছ। তোমার কথায় আবার আমাদের নিরাশ-্ধদয়ে উৎসাহের 
সধশর হইতেছে ). আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, আমাদের এই 

দুঃখের নিশা অচিরে অবসান হইবে, দিনের, বিমল-আলোকে আমাদের 
" অনৃষ্টাকাশ আবার আলোকিত হইবে। এস ভাই সব, মরা সোগোরোর 
প্রস্তাব কার্যে পারধত করিতে সচেষ্ট হই ” 2৭ 

দলের অপর. সকলেই বিচলিত হইয়া উঠিলেন, সকলেই একবাক্যে 
বলিয়া! উঠিলেন, "আমাদের ইহাতে কোন আপতি নাই, মোগোযোর কথা- 
মত কার্য করিতে আমরা এখনি প্রস্থত।” নর 

সোগোরো! সহীন্তে বলিলেন, প্ভাই সব! এত বাস্ত হন চনে না। 
আমাদের তানুকের রাজার দর্শন পাওয়াই যখন ছু্ধর, তখন মহামান্য 
শোগুণ বাহাদুরের দরবারে দরখাস্ত গেস ক্র! কত ত কর, তাহা [লিন 
অনুমেয় )” . | 
রকুরনবেই বলিলেন, “তাহা তো বটে! তবে কেমন ধরাই বা যা আমর. 
ইহাতে স.ফল্য লাভ করিব? মহামান্য শোগুগ | বাহারের দরবারে কি 
আমরা দরখাস্ত পেন করিতে সক্ষম হইব 1৮. | 

মোগোরো৷ বলিবেন, খাই সব! আমার মতের সহিত যখন তোমাদের 
মতের পার্থক্য হইতেছে: না, তখন, যো হয়, আমা [দের ফাসি 
 হইরে। আমাদেরসন্থুথে একটা নুযোগ উপস্থিত! রঃ এ 
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পা রর ১. 2 
- প্বর্তমান মাসের ২*শে তারিখে ২ মহামান্য শোসুণ বাহার [বনু 
অনিক পিতৃপুদ্জা করিতে গিয়! থাকেন। .. এ লময়েই আমাদিগের দরখাস্ত 
প্রন্রর্রুযে তাহার নিকট দাখিল করিতে হইবে”. 7 
.. শসেই, কথাই ডিম, আহা হইলে উসাহেই দরখাস্ত দাখিল করা 
যাইবে 8 

 সোগোরে টা পদ রর কবি বলা যত সহজ, কার্যাট। 
তত সহজনয়। সোগণ বাঠাছুঃ যখন রাজকর্মচারী ও সশস্ সৈন্ঠমগ্ুলী 
কতৃক পরিবেষ্টিত হইরা, চতুর্দলা আরোহগে মন্দিরে গমন করেন, তখন 
গন্তব্য পথগুলি বিশেষরূপে সুরক্ষিত হয় থাকে, গবীতে গলীতে পাহারা 
বনে, দে সময় সে পথে সাধারণ লোকের গমনাগমন নিষিদ্ধ, এমন কি,. 
পবিপার্খবথ বাটার জানালা-দরজ! পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়; গুতরাং 
বুঝিয়া দেখ, রাস্তার বাহির হইবার পক্ষেই যখন এত প্রতিবন্ধক, তথন 
সশস্ত্র সৈনিক ও রাজকর্মচারিগণকে মাতিক্রম পূর্বক শোগুগ বাহারের 
সন্গিকটে অগ্রদর ইওয়। কত কষ্টকর 1 .. 
. “ভবে কি কিহইবে?” নিতান্ত হতাশভাবে কুরে বলিলেন, “তবে 
ক হইবে 1-ইহার [কি উপায় করা যায়? ৃ 
- মোগোরো বলিলেন, "আমার বিবেচনার আমাদের মধ্যে এক জনকে 
এই কার্য্ের ভার লইতে হইবে) সে দরখাস্ত বাইয়া এই কার্যে অগ্রগর 
-হুইবে+ অপর সকলকে সকুরান প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে”. 

' "ভাগ, তাহাই যেন হইল, কিন্তু একজন লোকই বা. কোন্‌ উপায়ে 
এত প্রতিবন্ধক কাটাইয়া রাজপথে উপস্থিত হইবে, এবং কেমন করিয়াই 
বাশোগণ বাহাছরের নিকটে গিয়া সা হস্তে দরখান্ত প্রদান 
করিবে? 1. 
_ লোগ্রোরো বলিলেন, ন্ত্ৰঠ ্ঠ একটা উপাঅ আছে। উনেনোর, বাগানে 
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প্রবেশ করিব পূর্বে একটা নদী পার হইতেই ছর |) ই নী, উপর 
পাশাপাশি তিনটা সেতু আছে। বধাস্থুলের মেতুটী অপেক্ষার প্রশ্ত; 
মেট সেতুর উপর দিয়া শ্োগুণ বাহাদু্ের চতুর্দোলা যায়। এই কার্ধ্য 
আমাদের মধ্যে যে নির্বাচিত হইবে, তাহীকে এই সেতুর নীয়ে নুকাইসকা 
থাকিতে হইবে। শোগুণ বাহাছরের চুর্দোলা সেতুর নিকট উপস্থিত, 
হইলে, তাহার রক্ষকগণ অগ্র-পশ্চাতে পৃথক্‌ হইয়া পড়িবে, বাহকেরাঁ 
কেবল চতুর্দোলাটাই ই সেডুর উপর দিয়া! লইয়া যাইবে । সুবিধাজনক স্থানে 
চতুর্দোলাটা আসিলেই কাত ব্যক্তি হঠাৎ সেতুর উপর উঠিয়া পড়িবে 
এবং বরথান্তখানি কোন ক্রমে চতুর্দোলায় শৌগুণ বাহাদুরের হস্তে নিক্ষেপ 
করিবে। এই পরধ্স্ত ঠিক করিতে পারিলেই আমাদের উদদেসতসিদধি 
হইবে) যদি কোন ক্রমে দরখান্তখানি শোগুণ বাহাছরের হস্তগত 
(হয়, তাহা হইলে অবিলম্বেই আমাদের প্রার্থনা পুর্ন হইবে” | 

_ সোগোরোর.মারগর্ড কথাগুলি শুনিয়া সকলেই নীরবে চিন্তা, করিতে 
লাগিলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, ফোগোরো পুনর্বার বলিতে 
লাগিলেন, “এক্ষণে কথা এই যে, আমাদের মধ্যে কে এই কার্যের জন 
নির্বাচিত হইবে? কাহার উপর এই ভার অর্পিত হইবে? ্রজাগণের 
দরখাস্ত খোগুণ বাহাদুরের হস্তগত হইলে, তিনি আমাদের রাজার: "বিচার, 
করিবেন, রাজ! হয় তে] দর্ডিত হইবেন, কিন্তু ষে..এ্রজা : শোগুণবাহা- 
ছরের চুর্দোলায় দরধাস্ত নিক্ষেপ করিবে, মে তংক্ষণা পশ্চাতের দৈন্যগণ 
কর্তৃক গ্রেপ্তার হইবে। ধৃত প্রজার বিচারভার শোগুণ. বাহাছুর তালু 
কের রাজ্জার উপরেই অর্পণ করিয়া থাকেন। (স্বতরাং কুদ্ধ রাজার বিচারে 
সেই হতভাগা প্রজ্নার কিরূপ সু্শা চইবে, তাহা, তোমরা, [ক্ষরগত 
আছ। সাধারণতঃ এই অপরাধে প্রজার প্রাণদণ্ড হা আমাদের 
মধ্যে যে ঝাকি এই কার্ধোর ভার গ্রংণ: করিবে, তাহার, পরিণাম সহজেই 
অনুমেয় ।” 
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সোগোরে রানী নেতা তাহার রক্ত ভেজোবাঞ্জক কথা, 
গুলি শ্রবণ করিয়া তাহার সঙ্লিগণের হয়ে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় 
হই প্রহ্যেকের.নয়নপ্রান্তে অপুর্ব উদ্জ দৃশ্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ! 
রাজধানী ষেডোর তৎকালীন স্বরক্ষিত বর্মুগুলি, অগণ্য অসংখ্য সৈনিক 
হী (উ্বোনো-উদ্ভান-সন্ধিহিত নদীর উপরিস্থ সেতু, তাহার নিয়ে. অবস্থান, 
চতূর্দোলার শোগুণের আগমন, সেতৃতল হইতে সহসা উ্ান ও ক্ষিপ্রতা- 
সহকারে শোখুণ বাহাহরে হন্যে দরখাস্ত প্রদান, পরক্ষণে সৈন্যগণের 
হস্তে গ্রেপ্তার, সকুরাগড়ের দয়বারে বিচার, প্রাণদণ্ডের আদেশ, শুল- 
কানে শোচনীয় মৃত্যু প্রভৃতি ভয়াবহ ঘটনাগুলি প্রত্যেকেই অবধারণ। 
করিয়া লইলেন, প্রত্যেকেই নিজেকে এই ঘটনাগুলির নায়ক বণিয় স্থির 
করিলেন, প্রত্যেকেই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া, 
উঠিলেন প্রাণের ঈন্য_-বিপদদের জন্য--স্থার্থের জন্য-নুপুজ্র-পরিবার- 
বর্গের জন্য, কাহারও হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দ্ধ উপাস্থৃত হইল না, প্রলোতনের, 
আকারের & দৃশ্ত সকলের নয়নপ্রান্তে প্রতিভাত হই! উঠিল; মর-জগতে 
চিরপ্রতিষ্ঠ-স্থাপনের-_মাতৃতূমির খণপরিশোধের-_অস্তোতর্গের এমন, 
অপুর্ব স্থধোগ,মুন্দর অবসর আর তো সহজে ঘটি উঠিবে নাধন্য 
জাপান! 
কিছুক্ষণ ্তববতার গর টাবা গ্রামের প্রধান চুজো ববিলেন, “ভাই সব ] 
তোমাদের মধ্যে আমি বয়োজোষ্ঠ, হৃতরাং এ সঙ্গান আমারই প্রাপ্য; 
তোমরা এ জন্য চিন্তিত হইও না, আমি. নিশ্চয়ই এই কার্ধ্য সম্পন্ন করিব। 
মোগোরো! ভাই! আজ আমার বড়ই সৌভাগ্যের দিন! ভুমি 
সকলকে লইয়। সকুরার যা মি, আমার করতবযসাধনের জন্য 
সচেষ্ট হই» 
 কোইঙুনী গ্রামের গ্রধান হাছুরো : অস্্পর বি উন, “না 
ভাই, এ ক্ষেত্রে তোমার প্রস্তাব গ্রাহ্থ হইতে পারে না, বদের 





| কা কারার পাক : নহে শী পারের, প 
এই প্রকার গুরুতর কার্ম্যের লালা বধ করে । 'আঁমার কাট; মার্জনা | 
করিও? কিন্তু পতাকথা বলিতে কি, ঞ হ্লিবে সই নন্গান 
আমারই গাপ্য।% .... | | 
 চুজো এ প্রস্তাবে. ন্মত হইবেন: মা, তিন, পতি শক 
বলিলেন, “ইহা কখনই হইতে পারে, টি খ. মন্থানলাতের : এক- 
মাত্র পাত আমি): আমি এরই কার্ধে : আস্োৎস্র স্ব 
করিয়াছি, তুমি ভাই তাহাতে গরতজ্ধক জি না, আমাকে 
সম্বরচ্যুত করিও না।” 
মোহস্ত কোজেন এতক্ষণ নীরবে হিল মনোখোগ সহকারে তিনি 
'সোগোরোর কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন। ' এক্ষণে ছুইজন গ্রধানকে' 
আত্বদানের জন্ত দ্বন্দ করিতে দেখিয়া তিন তাহাদিগকে: মিরন্ত করিলেন; 
বলিলেন, “বৎসগণ, মৃত্যু-সম্মান গ্রহণের জন্ত তোমাদিগকে এত ব্যস্ত দেখিয়! 
আমি পরম প্রীত হইলাম। ইহাতে তোমাদের সনৃষ্ণেরই। পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় এই সন্মান পৌঁগোরোরপ্রাপা। 
তোমরা ত সকলেই অবগত আছ, অপর তাঁলুকে দোখোরোর নিবাস, 
সোগোরোর শিতা একজন. সঙ্গ তিপন় সন্ত্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু তাহার 
মৃত্যুর পর তানুকের ্াঞ্জা সোগোরোর যখাসর্কন্থ বাজেয়াপ্ত রুবিয়া সোগো- 
রোকে নির্বাসিত করে। লোগোরো তখন: নিরাশরয় হইয়া! আমার, 
আশ্রমে আদে। ক্রমে তাহার সংণে ফমগ্র সুরা বুখরিত হইয়া 
উঠে). য় সোয়েমন মহাশয়, সোগোরোর গুণে যুদ্ধ হইয়া তাহার 
হক্তে কন্যা সপপ্রদান করেন। ইহাভেই বিয়া! দেখ, নিয়া দোগোরো- 
 রিক্হত্তে. সকুরার আহা নিঙ্গের, শপে জমে কমে বর-বাড়ী, বিষয়- 
সম্পত্তি, পুত সমন্তই পাইয়াছে। : সোয়েমন অছ্বাগয়ের মৃত্যুর পর. 
ৃ গীরোকে পারে প্রধান বলিয়া পিরোযাধ্ট করিয়া 1. 
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ই সম কারণে লোগোরে তোমাদের নিকট ধী .যোগোরো, এ পরা 
তোমাদের. খণপরিশোধের সমস পায় নাই, এবার আহার, সেই সুযোগ 
উপাস্থিত। আমার মতে সোগোরোর এই কার্ধো€ অগ্রসর হওয়া উচিত।:. 
| আরো দি এই. কাহা সম্পর় করিয়া সম্মানজনক  মুঃদণ্ডে দণ্ডিত 
য়). হা বধ তার নিট সে. যে. উপকার গাইছে, তাহার 









.. লোগোযোর বম 1 হুইল। তিনি সাননে মোহন মহ পির 
ধনলন, দ্যাপনি ধর্ই বিচার করিয়াছেন ? এর সমান আমারই : 
প্রাপা।৮ | 

অতঃপর সোগোরো বীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “ভাই সব 
তোমরা কুন হইও না, আমিই. এ কাধ্যের ভার গ্রহণ করিলাম; আমার 
বিশ্বাস, এ বিষয়ে তোমাদের আর আপত্তি থাকিবে না।” 

 মোহন্ত কোজেনের-কথ! অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও ,ছিল 
না, কাজেই সোগোরোর কথার সকলকে সম্মত হইতে হইল। অ £পর - 
দোগোরোকে লক্ষ্য করিয়া! কোজেন বলিলেন, “বৎস, তুমি প্রস্তুত হও, 
এখনই তোমাকে কর্তরা কার্ধ্ে অগ্রদর হইচ্ে হইবে, লামরাও সকুরায় 
যাইব, কিন্তু দেহমান্র সকুরার যাইবে, মন তোমার, সঙ্গে সঙ্গে  থাকিবে। 
হা লও” 

লোগোে৷ ার্থের একটার কক্ষে প্রবেশ কারন । [ 








যিক্ে। 


সোগোরো যতক্ষণ সঙ্গিগণের নিকটে ছিলেন, ততক্ষণ পরিবার- 
বর্গের অবস্থার কথা তাহার মনে হয় নাই। পার্থের নির্জন কক্ষে 
আসিবামাত্র পরিবারবর্গের চিন্তায় তিনি নিমগ্. হইলেন। . সোগোরো! 
ভাবিত্ে লাগিলেন, নিগৃহীত দরিদ্র গ্রজাগণের ঘুঃখনুদশা-মোচনের 
না ষে উপায় উদ্ভাবন করিলাম, আমাকেই এক্ষণে দেই উপায় কাধে 
পর্ধিণত করিতে হইবে : দেশের জন্য--দশের জন্য অবিলব্বে, ,আমাকে ছর্গম 
কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে; এই দুঃসাধ্য সাধনার পরিপামে আমার 
মৃত্য অনিরর্ধ্য এই গৌরবজনক মৃদু প্রত্যেক, নিষ্কাম দেশভক্তের কামনার 
বস্ত,_এজন্য আমি বদদুমানর ন্তপ্ত নহি।_কিন্তু আমার মৃত্যুতে আমার 
প্রাণাধিকা ভতা। গাদরের পুত্র-কন্ঠ1- তাহাদের, অবস্থা কি হইবে? সকুর! 
পরিত্যাগের সময় আমি তাহাদের নিকট হইতে বিদায় পর্য্যস্ত লইয়া 
আসিতে পারি নাই, প্রতিদিন-_ প্রতি দণ্ডে_ প্রতি মুহূর্তে তাহারা আমার 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে 1--কিন্ত, ভাহাদের সেই. সাগ্রহ প্রতীক্ষা 
কখনও কি পূর্ণ হইবে ?--আর কি আমার. সহিত, ভাহাদের সাক্ষাৎ 
হইবে? প্রাণাধিকা চুতা_্গানি না, আমার এই" দীর্ঘকালব্যাপী 
নিরুদেশে সে কতই ব্যথিত হই পিয়া কত আগ্রছে গ্রতি মুহূর্তে 
আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে,কিন্ যখন এই অদম্য আকাজ্কার কথা 








জাপান-রহদয। |. ৭৫. 
সে. শুনিবে_ 'াঠার হতভাগ্য স্বামী রাজার চারে প্রপদণডে দিত রর 
_শুরকাষ্ে তাহার দেহ শতধা খঞ্জিত হইবে, তখন .অভাগিনীর অবস্থা: 
কত শোচনীয় হইয়া উঠিবে উহ! তাহা স্বরণ করিলেও মামি | 
বৈ্যাধারণে অসমর্থ হয় পড়ি! | 
 দোগোরো আর অশ্রপংবরণে সমর্থ হইলেন না) হায় বে নর হইতে : 
 সবেগে অশ্রধারা প্রবাহিত হইল। পরক্ষণে সোগোরো কথঞ্চিত পর্কতিসথ 
হইলেন ; সবি রূলিরেন, ছি! ছি! এ আমি কি করিতেছি! কেন 
আমার এত র্দলতা! আর এফ দণ্ড পরে যাহাকে কর্তবাযসাধনের জন্য 
জীবন-সংগ্রামে মত্ত হইতে হইবে, পরিবারবর্গের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া 
অবিলম্বে যাহাকে মৃত্ার দ্বারদেশে অগ্রপর হইতে হইবে,_তাহার কেন 
এ হ্বদয়-দৌর্বলা? কেন তাহার এ ॥অশ্রধারা ? বীপৃত্রের জন্য কেন তাহারা. 
এত মমতা| 1” | 
. সোগ্োরোর সর্বশরীর ক্রমেই অবগন্ন হইতে পারি) তিনি আর দীড়া- 
ইতে পারিলেন না, একখানি কাষ্ঠাসনে বিয়া পড়িলেন। অল্লক্ষণ পরেই : 
্রকৃতিস্থ হয়া সোগ্ধোরো দেখিতে পাইলেন, তাহার সম্মুখে টেবিলের 
উপর লিথিবার উপকরণসমূহ রহিয়াছে । লোগোরো আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। আবার চুতার : কথা- গুদের কথা তাহার 
হৃদয়কে আকুল করিয়া ভুলিল।* লোগোরে! চুতাকে একখানি বাঃ 
পত্র লিখিবার জন্যই এই কক্ষে আমিয়াছিলেন।: তিনি তৎক্ষণাৎ 
কাগজ-কলম.লইয়া পত্র লিখিতে বসিপেন। কিন্তু কি লিখিবেন, তাহার 
কিছুই স্থির করিতে পারিলৈন না.  বিদা/-_জন্মের মত বিদায়_ 
গ্রাণাধিক চৃতা_স্নেছের পুত্র কন্যা_সাধের সংদার--দকলেরই নিকট 
বিদায় গ্রহণ৮-তাহার বিবরণ এই পত্রে লিখিত হইবে! তাহা কি সম্ভব? 
অভাগিনী চুত৷ এই পে ব্য পত্র পাইয়া কি মনে করিবে? এই 
অপ্রত্যাশিত পত্রে দে যে জগৎমংসার অন্ধণার. দেখবে! সংসারে 








পভ জাপানরংসয। 
আপনার বলিতে: তাহার যে. আর কেছে থাকিবে লা আর চি 
সোগোরো? সেই বা কেমন. করিয়া তাহার প্রাণাধিকা ধর্মপত্থীকে: 
এই নিষ্টুর পত্র লিখিবে? তাহার, তো রকমাংসের শরীর! দোষ্োরে রা 
অধীর হইয়া! উঠিলেন, তাহার সর্ব; রী অবশ হইল), খত হইতে রে 
লেখনী সিযা পড়িল? লোগোঝো পত্র -লিখিবার আশায় জলাঞ্কলি... 
দিলেন। কাঠঠালন ছইতে উঠি ব কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন ৫ 
তিনি নর্বাঙে বৃশ্চিকদংশন-স্্ণা :অন্থৃতব "করিতে: বআাসিলেন। কিছুক্ষণ | 
পরে প্রক্কৃতিস্থ হইয়। লোগোরো ভাবিতে লাগিলেন, শছি! ছি! আমি. 
কি করিতেছি! স্ত্র-পত্রের ন্নেছে আবদ্ধ হই মাতৃভূষিকে ভুলিতে 
বসিয়াছি! সংসারচিন্তা় ত্মহারী হইয়া আমার গুরুতর দায়িত্ব 
কঠোর কর্তব্য বিস্বৃত হইন্াছি! ছি! ছি! আমি অতি অপদধার্থ_মনতি হীন! 
ধিক্‌ আমাকে ! এই ভাবে আমাকে আত্মহারা দেখিলে, আমার সঙ্গীরা 
কি মনে করিবে? তাহারা কি ভাবিবে না থে. আমি, ্্ী-পুত্রের মারায় 
আত্মহার! হইয়া কর্তব্যবিমুখ হইয়াছি? তাঁহারা: কি আমাকে ভীরু 
কাপুরুষ বয়! উপেক্ষার চক্ষে দেখিবে না 1: ধবাহস্ত হাকুয়ই বাকি: 
মনে করিবেন 1--না, না, আর আমি তুচ্ছ পার্থিব [চিন্তার মব্বহারা হই 
নু ভগবান অমিতাভ! আমার হদয়ে-বল দাও-1”. 
এই ভাবিয়া নৌগোরো ভগবান অমিতাভের শরণাপন্ন হইয়া আবার 
কাগ-করাম লইরা রমিলেন। তিনি একবার করিয়া ভগবানকে ডাকি-. 
তেছেন্‌, আবার লিখিতেছেন, তাহাও আবরার স্ব্জধারায় মুছিযা ূ 
বাইতেছে) এমন সময় কোছ্েন সেই কক্ষে প্রবেশ করিবেন। তিনি 
দেখিলেন, সোগোরোর চক্ষে ছল, হস্তে কলম। ব্যাপারটা নিজে, ০৪ | 
আর বিল হইল নাঁ। 1 
 এমোহত্ত ফোঁজেন, বীর রে নি পশ্চাড়ে আলির, হাঃ প্র 
পৃষ্টদেশে পর্ণ করিলেন । "সোগোরো, চমবিযা উঠলেন । রিড 














ৃ নি নধিতেছ সোগোরো!?” 


 জাপাননহ্য। ন্, 
জেন মোগোরোর প্রতি ৃিঙ্গেপ প্‌. শা বণ, কি 









লজ্জায় সোগোক্সোর ব্দনমণ্ডল নিররিরু গস নি তৎ- 


ই কাঠাসন হইতে উঠিয়া অধোবদনে দণ্ারমান হইলেন 


কোজেন: বরে বলিলেন, *মোগোরো 1 তুমি. কি অবশেষে পিতৃ 


পিতামহ: নামভুবাইবে+ কি প্রকার গুরুতর দাযিস্ব এখন তোমার 
উপর ি্ভর করিতেছে, তাহা ফি তুমি বুঝিতেছ না? এ সময় যদি উমি 
ৰ বিচলিত হও, বদি কর্তা হও, তাহ! হইলে তোমার পিভৃবংশ- শবপতর- 


বংশ চিরকালের জন্থা ছুরপনেয়, কলকে কলঙ্কিত হইবে। বৎস, আমার 
কথা শুন, সংসারচিন্তার এখন বিচলিত হুইও না, অত্যাচার-প্রপীড়িত 


বিপর দুস্থ প্রজাগণের প্রীণরক্ষার ন্ত যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছ, যে 
(কারো হস্তক্ষেপ করিয়/ছ, এখন একা গ্রচিতে তাহাই সম্পাদন কর ৮ 


 কোজেনও সংসার ত্যানী সল্যাদী, সংসারচিন্তায় তিনি অনভিজ্ঞ) 
সংসারের মায়! কাহাকে বলে, ভাহ! ভিনি কখনও জানেন নাই? 


স্থৃতরাং এই কথাগুলি বলিবার সময় সোগোয়োর তৎকালীন শোচনীয় মান- 


সিক অবস্থার কথা! তাহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় নাই; কিন্তু কগাগুলি শেষ 
হইলে, যথন লোগোরোর বদনের উপর তীহার চক্ষু পড়িল, তখন তি 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না? তাহার করুণ-হৃবয় মুখের কঠোরতার 


বিদ্রোহী হইয়! উঠিল? ত্যাগী পুরুষের চক্ষু হইতেও আজ অশ্রধারা 
শ্রবাহিত হইল ।  মোগোরো যে তাহার পুত্রাধিক ভিপনারার যে 


শ স্ 


তাহার একমাত্র অবলম্বন! ্ 


১ উভয়েই আত্মহাব হইয়া পড়িণেন।, নও একসঙ্গে ৫০০ ্ 


ব বণ হরিতে লাগিনেন। 1 


: কিছুক্ষণ পরে সোগোরে। শ্রকতিষথ ঙ্া মর ৮ ই. 


(ভাবে আত্মার! হওয়ায় আমি বড়ই লঙ্জিত হইয়া পড়িগাছি | . ্ষণেকের 


জন্য আত্মহারা রা আমি কর্তব্য হতে ক হই নাই।: শনি 
এজন্য চিত্তিত হইবেন না) আমার আশা. আছে, সর্বসমক্ষে আমি আজ 
'যেকার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, মাপনার কপার তাহা য় ক রী আঃ 
নিশ্চই সমর্থ হইব”... শু 
কোজেন গরদশ্রলোচনে বাগলেন, পন খাত তোমায় মনো" 
বাঞ্ছা পূর্ণ করুন”... .. 
এই অমন পোগোরোর সঙগীগণ: যার জন্য রত ই বিদায় 
লইতে আমিলেন। | 4 
_ চুজো বলিলেন, “কা সোগোরো, আমরা আর ্ি বলিব, দেবতারা 
বষেন তোমার মনোবাঙ্া পূর্ণ করেন।” 
রকুরবেই বলিলেন, “সোগোরো, আমর! কয় বন্ধুতে একসঙ্গে সক 
হইতে বাহির হইয়াছিলাম 3 কিন্তু হীয় | সকুগায় প্রত্যাবর্তনের সময় 
তুমি আর আমাদের সঙ্গে রহিলে না। ন্ধুরদ্ব! পুরুষসিংহ! জাজ 
তোমাকে পরিত্যাগ করিঘ্া কোন্‌ মুখে আমরা সকুরায যাইব 1-_তোমার 
পরিণাম চিতা করিয়া আমাদের হন হে শতধা বিদীর্ণ. হইতেছে ভাই!” 
র্কুরবেই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাদিক় ফেলিলেন তাহার 
সঙ্গীগণও নীরবে অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন ।-"আহা . দেই বিদায় 
ৃশ্ত কি শোচনীয়! কিমর্শত্থদ! 
তখন সোগোরো। স্বরে বন্ধগণকে আঙীস দিয়া বলিলেন, “এ কি 
ভাই সব, তোমরা কি করিতেছ? আমাকে এখন বিচলিত করিও না; 
এখন আমাকে সাহস প্রদান করাই- তোমাদের কর্তব্য) তোমাদের 
কোন চিন্তা নাই, মামার উপর. নির্ভর করিয়া তের নিশ্িন্তায় 
খাকিও 1” 
. কম্পিতকণ্ঠে রকুরবেই বলিলেম, .”সোগোরো ! ভাই ! তবে তোমার 
সহিত এই আমাদের শেষ দেখা এই কি আমাদের শেষ রিদয় গ্রহণ?” 
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৷ মোগোরে! অবিচনিতস্থরে বলিলেন; দশেষ, কেন ডাই 1 ভগবান্‌ 
পি দেন, সাবার সাক্ষাৎ হইবে, অন্ত মৃত্যুর প্রারন্তে ষশানেও সাক্ষাৎ 
রী ॥ জাই সব! নার বিল করিও না, তোমরা রস্নমনে আমায় ঢু 
দ্ধ ধা $1% ূ 

 শ্রথমে কোজেন সোগোকোর মস্তক পর করি সরান ক্রসিং | 
অতঃপর সকলেই শোকসন্ত্ চিত্ে রুত্ধক্ঠে সোগোরোকে অভিবাদন 
করিয়া রাস্তায় বাহির হই পড়িলেন। সোগোরো দ্বার পর্যাস্ত আসিলেন 
যতক্ষণ বন্ধুগণ দৃষ্টিপথে বহিভূত না হইলেন, ততক্ষণ তীহানিগকে দেখিতে 
লাগিলেন । অতঃপর রুদ্ধ নির্জন কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন | 

















মাসের ্ ঠ উপস্থিত। 1. লোগোরোর অভিপন্ধ নিন কা 
| করিবার আর তিন দিনমাত্র অবশিষ্ট. এই দিন প্রভাতে সোগোরো সরাই 
্‌ হইতে, বাহির হইয়া রঙস্থটী উত্তমন্ধপে পরিদর্শন করিহার অকিপ্রারে 
উয্েনোর দিকে অধর হইলেন! .. রঃ 

যথালময়ে সোগোরে! উর উপহিত হইলেন : রর বকা 
নিকটবর্তী স্থানগুলি তিনি বিশেষ লক্ষ্য করি! দেখিতে লাগিলেন! 
সাকোর নিয়ে যে স্থানে -তীহাকে অতত্কিতভাবে অবস্থান করিতে হইবে, 
এবং সোগুণের আগমনে সহসা বেস্থানে: বিভূতি হইতে হইবে, ভিনি মে. 
স্থানখ্ুলি বিশেষ লক্ষ্য. করিয়া দবেখিতে লারিলেন। স্ৃবিধ! বধ 
কিছুই ভীহার তীক্ষ দৃষ্টি ক্ষতিকর করিতে পারিল না।  স্যক্ষণের 
মধ্যেই. সোগোয়ো তাহার কাধ্যপ্রগালী স্থির. করিয়। লইলেন। 
. উয়েনোর সন্নিকটে অআশীরুশ নামে একটা অতি পরিজ উচ্গন 
অবস্থিত এই উদ্ভানে প্রতিষ্ঠিত - ক্কাননবেবীর. মন্দির -অগ্ধিখ্যাত। 
পু গে একট এ নান এই সা 
খবাত্রীর আনাগোনার 'বিরাম মাই? | ঈ টম ত. ভক্ত : দে 
দর্শনের জন গন: কিয়! থা 
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করিতে বাঁ উনের শো সনর্পনেও আসেন। - সমন দিন 
উদ্ভানে জনতা থাকায় এক্থালে প্র্যকই, ছেল বগি খাকে। 

| আশাকুশার এত, সন্নিকটে আসিয়া  লদোগোরো দেবী-দর্শনের 
প্রনোন, সংবরণ করিতে পারি ন1 বিন বে খারে এডি 





| জারা টপ অতি চমৎকার, আহার শোভার 
ন্িরে চতুষ্দিকে নুপ্রশন্ত উদ্ভান, উদ্যানের এক 
ৃ বেশবার।..স্বারগ্ান্ত হইতে মন্দির পর্যন্ত প্রন্তব- 
নিশ্িত প্রশস্ত রাস্তা। কাস্তার, উন্চয় পারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান, 
সেই সকল দোকানে ফল-ফুল, জপমালা, চিত্রপট, মন্ত্রখোদিত পাষাণখগড 
রদ বৌদ্ধপুজার উপকরণ-সমূহ বিক্রপ়ার্থ সুসজ্জিত রহিয়াছে। 
 লোগোযো মন্দিরের সন্গিকটে একখানি কা্ঠাসনে বসিয়া আশা- 
কুশার সৌন্দধ্য দর্শন করিতে  লাগিলেন। কিন্তু আশাকুশার এত 
সৌন্ধ্য দেখিয়াও আজ লোগোরে শাত্তিলা করিতে, পাঁরিলেন না, 
দুনিবার চিন্তালোতে আবার তিনি ময় হইয়া পড়িলেন; সংসারের চিন্তায় 
সত্ীপুত্র-পরিবারবর্ের চিন্তা তাহার দয় আকুল হই উঠিল। 
এই সময় একটা বৃদ্ধার কঠখরে, 'লোগোরোর সংজ| হইল। সোগোরো 
দেখিলেন, একটী বৃদ্ধ! তাহার পার্থ জীড়াইয়া কিছু তঙ্া নি 
করিতেছে, বুধার সঙ্গে একটা বাপিকা। ... 
_বৃষধা বলিল, : বাবা, কিছু ভিক্ষা দাও।” রঃ | 
বৃদ্ধার, এই কাতর পরর্থনার মোগোরোর, হৃদয় বিদিত হইল । 
তিনি বলিলেন, পআহা! এ. ব্রসেও. ভোমাকে, ভিক্ষা করিয়া খাইতে 
হইতেছে? তোমাকে দেখিয়া 'ভঘরের ক্মদী দির বোধ হর 
তোমার বাড়ী কোথায় বাছা?” 
 লাগোযোর এই সাদর গে রা ক ধস) জন খে এ 


৪ ৬. 


৮ জাপান-রহন্য। 


পরধাস্ত কাহারও হনয় বিগলিত ইয় নাই। সোঁগোরের কথায় আজ 
তাহার নয়নে অশ্রধারা প্রবাহিত হইল) অতি কষ্টে আত্মসংবরধ 
করিয়া বৃদ্ধা বলিল, প্বাবা! তোমায় দয়ার শরীর, তাই: আমার মত 
হতভাগিনীর দুঃখে তোমারও ছুঃখ হইয়াছে । তৌমার যখন দয়! হইয়াছে, 
তখন তোমাকে আমার ছুঃখের কথা সমস্ত বলিব। লারা আমার 
বাড়ী ছিণ।”৮” | 

সকুরার নাম শুনিয়া সোগোরোর যানি আরও বর্ধিত হটল। 
তিনি সাগ্রহে বৃদ্ধার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। 

বৃদ্ধা বলিতে লাগিল: “আমার স্বামী সকুরার একজন গণ্যমান্য 
লোক ছিলেন; সকলেই তীহাকফে জানিতেন ; কিন্তু দুর্দিনে 
' ব্াঘাতের মত একটা! ভয়ঙ্কর -রিপদ্‌ উপস্থিত হইল, ভাহাতেই আমা- 
, দের সর্বনাশ হইল 1” 

সোগোরো দ্রিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামীর নাম কি ছিল, 
বাছা?” টি 2 | 
ববদ্বা ধলিল, 'তীহাকে সকলেই. গোহেই . মহাঙ্তন বলিয়া 
জানিত | 

সোগোরো! £সবিম্ময়ে বলিলেন, “গোছেই মহাজন? আপনি কি 
 স্ঠাহারই স্ত্রী ?--কি আশ্চর্য্য !” | 

বৃদ্ধা বলিল, “তুমি কি তাহাকে জানিতে বাবা £” 

সোগোরো! বলিলেন, “খুব জানিতাম, আমার শ্বপ্তর মহাশয়ের 
সহিত তাঁহার সন্ভাব ছিল? জহর নাম সোগোরো, নিহিত আমার 
নিবাস 1” | 

বৃদ্ধা আনন্দে আত্মহারা! হইল, সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, “তুমিই 
সোগোরে। ? সোয়েমন মহাশয়ের পুষ্যি পুর তুমি ?_বাঁবা! : আমি 
এতক্ষণ ভোঁষাকে চিনিতে পারি নাই।» . 
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দোগোরে। বলিলেন, “আমিও আপনাকে গিনিতে পারি নাই, তবে 
আপনাকে দেখিবামাত্রই বুবিয়াছিলীম যে, আপনি কোন অন্রান্ত-ঘরের 
মহিল1।__সে যাহা! হৌক, আপনাদের কি প্রকারে এমন দুর্দশা হইল? 
আপনার তো! এক উপযুক্ত পুন্র মাছে, সে এখন কি করিতেছে? 

বুদ্ধ) মার স্থির থাকতে পারিল না, কীদিয়। ফেলিল। [কছুক্গ* 
পরে প্ররুতিস্থ হইয়! সোগোরোকে বলিল, “বাছা! তুমি তাহ! হইলে 
আমাদের রিপনের কথা শোন নাই দেখিতেছি। সুরার কাছারার 
আমলার আমার স্বামীর নামে এক মিথ্যা বনাম রটায়, শেষে নিজেরাই 
তাহার বিচার করিয়া আমার স্বামীকে কয়েদ করে; আমার স্বামী 
গারদেই মারা যান। তাহার মৃত্যুর পর পিশাচের! তাহার সমস্ত রি 
এমন কি, ঘর-বাড়া পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়।” 

সোগোরো বলিলেন, “গামিও সে নব কথা অবগত আছি; 
আপনার স্বামীকে উদ্ধার করিধার জন্ত আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু দর্বত্ব দেওয়ান কিছুতেই আমাদের কথায় কর্ণপাত 
করে নাই; তত্রাচ আমর! নিরন্ত্র হই নাই, আমরা অন্ত উপায় অবলম্বন 
করিব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু কারাগারে সহসা! মহাজন মহাশয়ের 
মৃত্যু হওয়াতেই দর্বনাশ উপস্থিত হইল। তাহার পর আমলার! 'আাপ- 
নাদের বিয়ষ-সম্পৃন্তি ও বাপস্থান বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। 
আমর! তাহাদের আকাজ্ার গতিরোধের জন্ট বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম, 
কিন্তু আপনার! গোপনে নুর! হইতে পলাইয়া৷ আসাতেই তো এই বিপদ্‌ 
উপস্থিত হইল! ' আমলাদের আস্পর্া বাড়িয়া গেল। পক্ষান্তরে আপ- 
নারা নিরুদোশ হওয়ায় গ্রজারাও নিককপ্ঘম হইয়া পড়িল, পাপিষ্টেরা বিষয়- 
সম্পত্তি সমস্ত বাজেয়াপ্ত করিয়া লইল)--আপনাদেরও চারি সাঁমা 
রহল না!” 

ধা বিল, “কি করিব বাছা, আমরা | সিরাহিরার, আমলার! 
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আমানের উপর অত্যাচার করিবে। সেই তেই কাহাকেও, না বলিয়া 
কহিয়া পলাইয়! আসিয়াছিলাম ।” 

মোগোরোর ব্দনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, চক্ষু জিতে লাগিল, 
তিনি বলিলেন, “সকুরার একজন প্রজার অস্তিত্ব থাকিতে, আমলার! 
কখনও মাপনাদ্দের উপর অত্যাচার করিতে পারিত না) তাহারা ঘতই 
নিঃস্ব ছউক না কেন, কিন্তু পুরনারীর মর্যযাদারক্ষার জনা তাহারা . প্রাণ 
উৎসর্গ করিতেও কুষ্ঠিত হইত না। আপনার! সকুর! হইতে চলিয়া 
মাদিয়া ভাল কাঞ্জ করেন নাই; যদিও মামঙ্গারা, আপনার ঘর-বাড়ী 
কাডিয়া লইত, তাহা হইলে কি আাপনার! সকুরায় আশ্রয় পাইঈতেন না / 
সকুরার প্রঞ্জারা কি মাপনাকে মাথায় করিয়া! রাঁখিত না?” 
' বৃদ্ধা বলিল, “বাবা । সকুরায় থাকিলে বর্তমান অবস্থায় পড়িভাম 

সন্য, কিন্ত যেখানে মামার স্বাধী সম্মান ও গৌরবের সঠিত দিন 
কাটায়! গিণছেন, আমর ' সথানে পরের গলগ্রহ হইয়! হীনার মত 
কেমন "করিয়া থাকিব ? বিশেষতঃ আমরা যাহার গরলগ্রহ হইভাম, 
আমলাদের আক্রোশে গড়িয়া সে বেচারাঁও হয় 1 -সর্বস্ানত হইত 
মামাদের মত নিরাশ্রয় হইত! এই সমস্ত ভাবিয়া চিত্তিয়া সকুরা 
হইতে চলিয়া আপিয়াছি।৮ | 
 পোগ্োরো এ সম্বন্ধে বৃদ্ধাকে আর কোন কথা বলিলেন না; পূর্বের . 
অবস্থার কথা- জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া সকুরায় আগমনের কথা 
সহসা তীহার ম্মরণ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,_-যে 
বিবেকবুদ্ধির অনুরোধে আমি একদিন ক্ষোয়েনোর প্রজাগণের অগোচরে 
জনাস্থান পরিত্যাগ করিয়। সকুরায় আশ্রন গ্রহণ করিয়াছিল্লাম্যএই নিগৃহীত! 
রদ্ধাও সেই বিবেকবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া তাহাদের অসাক্ষাতে এতদরে 
আসিয়৷ পড়িয়াছে ! . 

সোগোরে। খলিজেন, “আপনার পুত্র কোথায়! সৈ' তে যোগ্য 
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হইয়াছে; সে কি এই মনে আপনাদের ভরণপোষণ করিতে 
পারে না” 

বৃদ্ধা বলিলেন, “আহা! ! তাহার কোন দোষ নাই, আমাদের ভরণ- 
€পাষণের জজ্য সে টিন্বান্ি পরিশ্রম করিয়াছে, মজুরী পর্যন্ত করিয়াছে; 
ইয়া থাটিয়। তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া গড়িয়াছে, এখন দে শয্যাগত, 
তাহার আর উঠিবার সামধ্থ্য পর্য্যস্ত নাই!” 

“তাহা হইলে ভক্ষাই এখন আপনাদের একমাত্র অবলম্বন, ইহা 
ছাড় আর কোন উপায় নাই?” | 

“আর ।ক উপায় মাছে বাবা! শবে বৌমা শিল্পকাজ করি$ ঘং- 
কিঞ্িৎ উপার্জন করে। [কন্ত রুগ্ন স্বামীর সেবার ও সংসারের কাজ- 
কর্ধে তাহার আর সময় হইয়া উঠে না।” 

"তোমার সঙ্গে এটা কে, নারী বুঝি ?” 

“সা! বাঝা, এইটীই বড় নাত্বী, এর কোলে আরও ছুটী মাছে; খাইতে 
আমরা ছয়জন, কিন্তু উপার্জন করবার কেহ নাই, কাজেই ভিক্ষা এখন 
প্রধান অবলম্বন হইয়! পড়িয়াছে। হায়রে অদৃষ্ট! গোভেই মহাজনের 
সত্রর ভাগ্যে শেষে এত কষ্ট ছিল 1”-_বৃদ্ধা আর মাত্মসংবরণ করিতে পারিল 
না, স*বে কাদিতে লাগিল; বৃদ্ধার রোদনে সোগোরোর হৃদয় বিগলিত 
হইল) তিনি নিজের দুঃখের কথা বিস্ৃত হইলৈন। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাকে 
আশ্বাস প্রদানপুর্বক বলিলেন, “গার রোদন করিনা কি হইবে বণুন, 
যাহা আদৃষ্টে লিখত আছে, তাহা নিশ্চয়ই ফলিয়া যাইবে। এখন আপনি 
গৃহে যান) আমার নিকট কিছু খাবার আছে, এগুলি কইয়া. আপনার 

পুক্রকে দিবেন, পুষ্টিকর থাস্ছে তাহার অনেকটা উপকার হইবে, আর 
এই টাকা কয়ট! লইয়! যান, নাতী-নাডীদের কিছু (কনিয়া পর রা 
অনেকদিন বাড়ী হইতে আসিয়াছি, এখন নিকটে অধিক. কিছু নাই :. 
ইহাই গ্রহণ করুন |” 
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দ্ধার চকু দিয়া মাননাশ্র প্রবাহিত হইল। সোগোবো প্রদত্ত থাগ্য ও 
অর্থ পাইয়। সে ক্কানন-দেবীর নিকট মুক্তক্ঠে সোগোরোর দীর্ঘভীবন 
প্রার্থনা করিতে করিতে নাতীকে লইয়া! সে স্থান হইতে প্রস্ান করিল। 

রুদ্ধ প্রস্থান করিলে গোগোরো ভাবিতে লাগিলেন,_দ্হায় ! এক্ট সরলা 
রদ্ধা ককাননদেবীর নিকট আমান দীর্থলীবন প্রার্থন। করিয়। গেল, কিন্তু দে. 
জানে না যে, হতভাগ্য সোগোরোর জীবন কি প্রকার দীর্ঘ হইবে, সে 
জানে ন! যে, অতি শীগ্রই মোগোগোর প্রাণ গঞচতভূতে বিলীন হইয়া 
ধাইবে !” 

সোগোরো৷ পুনরায় বপিতে লাগিলেন, “আহা ! সকুরার মন্্ান্ত সামুরাই 
গোহেই মহাজনের স্ত্রীপুজ্রদের আজ কি শোচনীয় অবস্থাই না +ইয়াছে 
'ছূর্বত্ত সুগিয়ামা ও তাঠার আশ্বস্ীদের পৈশাচিক গীড়নে আজ একটা 
পুণ্যবংশ ধ্বংসমুখে নিপতিত হইয়াছে ! হা-_ভগবান্। নরপিশাচিদের এই 
সকল মহাপীড়নের প্রায়শ্চিত্ত কবে হইবে ?-_দেবতার বস্ত কতদিনে এই 
সকল, নারকীদের মন্তকে পতিত হইবে?” | 

গোহেই মহাজনের পরিবারবর্গের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করিতে 
করিতে সহসা সোগোরোর অন্তরে তার পরিবার-গের পৰিণাম-চিন্তা 
: উপস্থিত হইল। সোগোরা তাবিতে লাগিলেন, “গোহেই মহাজনের স্ত্রী 
পুদ্রের দুরবস্থা দেখিয়া ক্ষোতে দুঃখে আমি আজ আত্মহারা হই তেছি, কিন্ত 
আমার স্্ীপুজ্রের অবস্থাও তে! একদিন এইরূপ শোচনীয় হইতে পারে 
চর্কত্ত রাজকন্ধুচারীদের অত্যাচ।রে সর্বস্বত্ত হইয়! তাঙারাও তো এক- 
দিন এইরূপ ভিক্ষাপাত্র-হস্তে প্রকাশ্ত রাজপথে উপস্থিত হইতে পারে !” 

পরিবারবর্গের কথা মনে উদয় হওয়ায় সোগোরের হৃদয় উদ্বেলিত 
হইতে লাগিল, জন্মের মত একবার তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত 
তিনি আস্থর হুইয়! পড়িলেন, সহত্র চেষ্টা করিয়াও' তিনি তাহার হৃদয়ের 
ছূর্দমনীয় আকাজ্ষার গতিরোধে সমর্থ হইলেন না। - « + 
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গত দশ বৎসরের কথা আব সৌগোরোর মনে উদয় হইতে লাগিল ।-_ 
নিঃসছায় অবস্থায় সকুরায় আগমন, মহাস্মা কোজেনের আশ্রমে আশ্রয়গ্রহণ, 
চূতার সহিত প্রথম পরিচয়, শত্রুর হস্ত হইতে চুতার উদ্ধার, সেই কার্যে 
ুরস্কারন্ব়প চুতার সহিত বিবাহ্বন্ধন, তাহার পর দীর্ঘকাল পরমগ্ুখে 
অবস্থান-_প্রন্থৃতি সমস্ত অভীত ঘটনা মাঞ্জ তাহার নয়ন প্রান্তে গ্রতিভাত 
হইতেলাগিল। সোগোরা অস্থির হইয়া উঠিলেন। তৎন তিনি অর্ধস্কট- 
স্বরে বলিতে লাগিলেন,পনর্্মম নিষ্ঠুর মামি,তাই আথার প্রাণাধিকা পত্ধীকে 
নিঃসহায় অবস্থায় সংসারসমুদ্রে ভাসাইয়া শেষবিনায় পর্য্যন্ত না লইয়া 
মৃত্যুর দ্বারে অগ্রসর হইয়াছি ! ন! না, আমি এপ নিষ্ঠুর আচরণ করিতে 
পারিব না, আমি একবার জন্মের মনত ভাহার নিকট শেষ-বিদায় লইয়া 
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সোগোরে আবার চিত্ত! করিতে লাগিলেন; কর্তব্য-সন্বন্ধে আলোচনা 
করিতে লাগিলেন। শ্ত্রীপুত্রাদির কথা মনে পড়ার তীহার হায় যেমন 
বিচলিত হইয়া উঠিল, পরক্ষণে রা'জকণ্চারীদের পৈশাচিক অত্যাচারের 
কথা--প্রগীড়িত গ্রজাগণের অবস্থার কথা, তীছ্ছার ভীষণ দায়িত্বের কথা 
স্মরণ হওয়ায় আবার তাহার অন্তরে বিষম ভাবান্তর উপস্থিভ হঃল। 
মোগোরো৷ বলিতে লাগিলেন,"ছি ! ছি! স্বার্থপর কাপুরুষ আমি, অন্তঃসার- 
শুন্য পিগুশূর আমি, তাই আজ মামার কর্তব্য--গুরুতর দাখিত বিস্ৃত 
হইয়া স্্ীপুত্রের জন্ভ আত্মহার! হইয়৷ উঠিয়াছি! স্ত্ীপুত্রের মায়ার মুগ্ধ 
হই আমি কি আজ কর্তবাচ্যুত হইব? একাদকে আমার প্রাণাধিক! 
পত্রা, আদরের পুত্র-কন্যা, অন্যাদিকে সুরার অত্যাচারগ্রপীড়িত গণ্য. 

সংখ্য প্রজা !_-তাহার৷ আজ .আমার মুখাপেক্ষী হইয়। বসিয়া আছে! 
টা [ক তাহাদিগের কাতর-রর্থনা উপেক্ষা কারগা, তাহাদের ছুঃখ- 
হদশা বিশ্বৃত হইয়া কার্য ক্ষেত্র হইতে অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিব? পত্ধীর 
অঞ্চলের আবরণে আত্মগোপন পূর্বক শাস্তিলাভে সচেষ্ট হইব 1--ইহা! কি 
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সম্ভব? না, না, আমি ত কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতেছি না, আমার দাযিত্ 
বিশ্বৃত হইতেছি না,_আমি কেবল আমার স্ত্রী-পুত্রের নিকট হইতে শেষ- 
বিদায় লইবার জন্ত উদ্যত হইয়াছি মাত্র! মৃত্যুর পুর্ধেদ আমার সংমারের এই 
শষ কর্যব্যটুকু সম্পন্ন করিলে বোধ হয়, দেবতারা এই হতভাগোর উপর 
রুষ্ট হইবেন ন11” 

সোগোরো আবার নীরবে চিস্তা করিতে রা । সোগোরোর 
উদ্দেশ্তসাধনের আর তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট । আশাকুশা হইতে কোজুগ্রামের 
দুরত্ব বিশ ক্রৌশ মারে; সোগোরো! এই পথ দীর্ঘ বলিয়। বিবেচনা করিলেন 
না; তিনি স্থির করিলেন, এই তিনদিনের মধ্যেই স্ত্রীপুত্রের নিকট অন্তিম 
বিদায় লইয়া আমিবেন। সোগোরোর যাওয়াই স্থির হইল। 
_ অতঃপর দোগোরো কাননদেবীর মন্দিরে গ্রবেশ করিলেন। ভক্তিভরে 
দেবীচরণে প্রণত হইয়া সোগোরো! অশ্রুপুর্ণলৌচনে প্রার্থনা করলেন, 
“মা! হয় তো! আমার এই কাধ্য দেবতার অভিপ্রেত নয় কিন্তু কি করি, 
আমার মন যে বড় ছুর্বল মা; দয়াময়ি! আমার অপরাধ মার্জন! করিও । 
দেখে! মা, যেন ২০ শে ভারখের মধ্যে নির্বিঘ্ে আশাকুশায় প্রন্তাবর্ভন 
বরিতে পারি--যেন আমার উদ্দেশ্ত কাধ্যে পরিণত করিতে গমর্থ হই” 

দেবী-চরণে শেষবার প্রণত হইয়া সোগোরে। তৎক্ষণাৎ মন্দির হইতে 
বাহির হুইয়। পড়িলেন। 








অধম পরিচ্ছেদ । 
সোগোরো ও তাহার সঙ্গিগণের সদরযাত্রার কথা দেওয়ান সুগিয়ামার 
অগোচর রহিল ন1। স্ুগিয়ামা সৌগোরোকে উত্তমরূপে জানিতেন ; সুতরাং 


এই ঘটনায় সোগোরো বিজড়িত থাকায় তিনি বিশেষ চিন্তিতও হইক্সাছিলেন। 
সেরা যে যথাসাধ্য চেষ্টা কাঁবয়াও হোট্টারাজের সাক্ষাংলাভে সম্থ 
হইবেন না, সে সন্বন্ধে সুগিয়ামার দৃঢবিশ্বাস ছিল) কিন্তু সদরে প্রত্যাখ্যাত 
হইয়া যদি দৌগোরো মহামান্য সোগুন বাহাছুরের দরবারে উপস্থিত হয়, 
যদি সকুরাগড়ের রাজকম্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে "তাহা 
হইলে যে বিষম অনর্থপাত হইবে, সে বিষয়ে সুগিয়ামার সন্দেহ ছিল না। 
সেই জন্য সোগোরো ও তাহার সঙ্গিগণের দীর্ঘকাল অন্থুপ স্থৃতে তিনি বিশেষ 
চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিত ন। তাহাদের সন্ধানের জন্ত তিনি চতুর্দিকে বহু- 
»ংখ্যক সুক্ষ চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন , এতদ্বাতীত তিনি ধোষণা প্রচার 
করিয়াছিলেন যে,_সোঁগোরে। ও তাহার ছয়জন আন্ুসলী রাডবিদ্রোহী 
হইয়াছে, যদি কেহ তাহাদের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে রা- 
সরকার হইতে তাহাকে উপধুক্ত পুরুস্কার প্রদত্ত হইবে । পুরস্কারের প্রলো- 
ভনে ও রাজপরকারে প্রতিপত্তিলাভের প্রত্যাশায় ইদানীং অনেকগুলি 
দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার স্থণিয়ামার গুচয়ের শ্রেণীভূক্ত হইয়াছিল। 

যে সকল অপরাধী ইতিপূর্বে গুরুতর অপরাধের জন্য সামাজিক বিধানে ৷ 
দণ্ডিত ও সকুরাগড় হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল, তাহারা! এক্ষণে আত্ম- 
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প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত অবদর বুঝিয়! আবার সকুরায় প্রত্যাবর্তন করিল ও 
সুগিয়ামার গুগ্তচর়ের কার্য করিতে লাগিল । সকুরাগড়ের সর্বত্র হাটে, 
মাঠে, পথে, ঘাটে এমন কি, পবিত্র দেবালয়ে পর্যন্ত সুগিয়ামার চেরা, 
নান। বেশে বিচরণ করিতে লাগিল। এই সকল গপ্তচর-পোষণের বায়তার 
নিরীহ নিঃস্ব প্রজাগণের স্বন্ধে পতিত হইল ! অত্যধিক করভার-প্রগীড়িত 
হতভাগ্য প্রজ্ঞাবর্থ মারার এই অভিনব ব্যয়ভার-বইনে মারি হইয়। 
মর্্জাহত হইল,__ভগৰানের দোহাই দিল! নীরবে অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিল। 

কোজুগ্রামের অদূরে স্ুপ্রপিদ্ধ মাসাকাড় পাহাড়ের সন্নিকটে ইন্বাবিল 
প্রবাহিত মাসাকাডা ওইন্বাবিলের মধ্যন্থ স্থানটুকু হিরাকাবা নামে অভি- 
হিং। কোছ্ছুগ্রাম হই ' রাজধানী জেডো! পর্যন্ত যে রাজপথ গিয়াছে, তাহা 
.এই হিরাকাবার ইন্বা-বিলে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে ; এই ইন্বাবিলই সকুরা- 
গড়ের শেষ সীমা । বিলের অপরপার্থ্ব হইতে বরাবর এই রাজপথ অগ্রসর 
হইয়া রাজধানী পর্য্যন্ত গিয়াছে; সুতরাং রাজধানা গ্েডো যাইতে হইলে 
ইন্বা-বৈল অতিক্রম কারয়া অপর পারের রাস্তা ধাঁরতে হয়। 
_. সবুরাগ্রড় হইতে রাজধানী জেডোয় যাইবার এই পথই প্রশস্ত। এই 
পথে জেডোর দুরত্ব বশ ক্রোশ মাত্র । এতদ্বাতীত রাজধানী যাইবার অন্য 
পথও মাছে, কিন্তু তাহা ছুর্মম ও বিপন্সন্ধুল ; দুরত্বও অপেক্ষাকত অধিক । 
সাধারণসড ধাত্রীরা হিরাকাবার পথই জেড ইইতে সহনাগড়ে যাতায়াত 
করিয়া থাকে । 

থাত্রিগণের শ্ুবিধার জন্য হিরাকাবায় একটী খেয়াঘাট গাছে | জিখেই 
নামক একজন বুদ্ধ পাটনা তাহার ক্ষুত্র তরণী লইয়া সর্বদাই এই ঘাটে 
যাত্রীর শ্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।.খেয়াঘাটের পারছে ই বুদ্ধ পাটনীর পর্ণকুটার। 
জিথেইয়ের সংসারে আর কেহই নাই, অন্য উপজাবিকাও নাই দিবারাত্র 
পরিশ্রম করিয়া যাত্রী পার করিয়া যাহ। কিছু টি করে, তাহাতেই 
কোনক্রমে তাহার দিনগুজরাপি হয়... ... ৯ 


আজ সমস্ত দিন ধরিয়া! হিরাকাবায় তুঘার গড়িয়াছে; সিঠিত পাহাড় 
ও উপরিস্থিত বৃক্ষগুলি বরফে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অবিশ্রান্ততুষারপাহে রাত্রে 
ছিরাকাবার মবস্থা অধিকপ্তর ভীষণ হইয়! উঠি্লাছে | প্রবল শৈত্যে স্থানে 
স্থানে ইন্থার জল জমিয় গিয়াছে; তুষারশীতল কন্কনে বাতাসে হিরাকাব। 
কাপিয় উঠিতেছে । এ ছুর্ষোগে অগ্নির উত্তাপ ব্যতীত গৃহে অবস্থান করাও 
চঃসাধ্য ॥ গৃহের বাছির হওয়া তে দুরের কথা! | 
বুদ্ধ পাটনী জিদ্েই এই রানে তাহার র্কটারের অভ্যন্তরে বসিয়া 
অধ্রির উত্তাপ লইতেছে, আবার সময়ে সময়ে কুটারদ্বার হইতে উপাজ- 
নের আশায় মুখ বাড়াইতেছে। . বৃদ্ধ পাটনীকে এইরূপে দিবারাত্রই 
উপার্জনের চেষ্টা করিতে হইত : নচেৎ খেয়াঘাটের খাজনা দিয়া, তাহার 
জীবিকার ব্য সন্কুলান হইত ন1। | 
জিন্বেই এই ভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, অবশেষে এ র্বোগে কেহ 
ম্বাসবে না স্থির করিয়া সে একটু বিশ্রামলাতের আশায় অগ্রিকৃণ্ডের পার্ে 
একটী বিস্তৃত চাটায়ের উপর শুইয়া! পড়িল । 
কিন্তু বেচারার অদৃষ্টে অধিকক্ষণ বিশ্রাম করা ঘটিরা উঠিল না; 
কিছুক্ষণ পবেই একজন লোক পার করিবাঁব জন্য তাহাকে ডাকা'- 
স্ডাকি করিতে লাগিল। 
জিন্বেই শশব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিল। প'থক বাহিরেই 
দাড়াইগা ছিলেন। জিম্বেইকে দেখিয়াই তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, 
«গ্রহে বাপু, শি আমাকে পার করিয়া দাও, বিশেষ কাজ 
আছে।” 
জিন্বেই দেখিল, পথিক একজন টি পুরোহিত) গাহার উপার্জনের 
মাশা বিলীন হইল। পুরোহিত বা! পর্যটকের! পারের কড়ি দিবেন না) 
তাহার! বিনা শুক্কে পার হইবার দাবী করিতেন। জিদ্বেই নিরাশ হইল, 
কিন্তু সে পুরোহিতকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না) তাহাকে অনুনয় 
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করিয়া বলিল, “দেখুন ঠাকুরমহাশয! আগনাকে "একটু অপেক্ষা করিতে 
হইতেছে। আমাকে ক্ষেপ হিসাবে খাজন। দিতে হয়; এক ক্ষেপে কেবল 
আপনাকে পার করিলে আমার ক্ষতি হইবে ।. গরীব মানুষ আমি, কোথায় 
পাইব নুন? যাহা হউক, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আর এক্স 
আসিলেই তাহার নহিত আপনাকে পার কিবা দিব। আপান ততক্ষণ 
আমার ঘরে বিশ্রাম করুন্।” | 

পুরোহিতমগাশয়গণের প্রভাব-প্রতিপত্বি র্ধজই সমান। পাটনীর 
এই সঙ্গ প্রস্তাবে পুরোহিত-ঠাকুর সন্তষ্ট হইলেন ন1; তিন দেশ কাল ও 
অধর্থের ব্যবস্থ। করিতে করিতে জিন্বেইয়ের পর্ণকুটারে প্রবেশ করিলেন এবং 

আগ্নকুণ্ডের পার্থে বিস্তৃত জীর্ণ চাটাইখানি দখল করিয়! বসিয়া পড়িলেন। 

.জিন্বেই অগ্নিকুণ্ডের পরপারে কতকগুলি পাতা-কুটার উপর বঙিয়। মনে 
মনে পুরোহিত-জীবনের লৌভাগ্ের কথা আলোচনা করিতে 
লাগিল। | 

কিন্ত পুরোহিত-মহাঁশয় তাহাকে ম্বাধীনভাবে চিন্তা করিবারও অবসর 
দিলেন ন!। এই দুর্যোগে পাটনীর মপঙ্গ ₹ প্রস্তাবে সম্মত হইপ্ন! অনুগ্রহ পুর্বক 
তাহার কুটারে পদার্পণ করিয়া ঠিনি ভাবিতেছিঙেন, দরিদ্র নীচ পাটনীর 
প্রতি হিনি যতটুকু সন্ুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তেমন বুঝি আর কেই 
করে না। অভঃপর তিনি জিষ্বেইকে ডাকিয়া বগিলেন, “দেখ বাপু, যদি 
কখনও পুণ্য করিবার নুুবিধ! ঘটিয়! উঠে, তাহা হইলে কদাচ-দে স্থুরিধা 
ছাড়িও না, এ জন্মে না হুউক্‌, .পরজন্মেও তাহাতে কাজ দেখিবে। 
এই দেখ, আমি তবু দয়া করিয়! তোমার কুটারে আঁসিলাম বলিয়া তৃমি আজ 

অতিথিসেবার ফল প্রাপ্ত হইলে 1--সাধুসঙ্গের গুণ অনেক |” 

পুরোছিতঠাকুরের আরও অনেক উপেদেশ দিবার ই ছিল; 
সহসা আর একজন যাত্রী আদিয়া ভাকাডাকি করায় তাহাকে ক হইতে 
হইল। জিন্বেই গৃহের বাহিরৈ গেল। তাহার সৌভাগ্যবশতঃ এবার আর 


জাপান-রহদ্য । ৯৩ 
কোন পুরোহিত বা পরিব্রাজকের আগমন হয় নাই, একজন ফেরিওয়ালা 
পার হইবার জন্য আসিয়াছিল। | 

জিম্েই তখন পুরোহিতকে ডাকিয়া বণিল, করিব । আপনাকে 
আর অপেক্ষা করিতে হইল না, আর একজন যাত্রী ুটাছে; আমন, 
এষ্টবার আপনাকে পার করিয়া দিই |” 
অতঃপর জিদ্বেই খোঁটা হইতে ক্ষুদ্র ফিরা খুলিয়া ঘাটে আনিল। 
পুরোহিত মহাশয় প্রথমেই নৌকায় উঠিয়া একথানি চৌকী দখল করিয়া 
বসিলেন। হার পর ফেরিওয়ালা তাহার বোঝাটা নৌকায় তুলিয়া দিয়া 
সভয়ে একপার্খে বসিয়া পড়িল। ভয়ের কারণ, পুরোহিত-ঠাকুরের সহিত 
সে এক নৌকার যাইতেছে, যদি তাহার কোন ক্রটিতে ঠাকুর মহাশয় রুষ্ট 
হইয়] হাহাকে অভিদম্পাত করেন। 
মাহা হউক, অতঃপর জিম্বেই উভয়কে লইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে 
অদৃশ্য হইয়! গেল। 
এ স্থলে আমাদের আর একটী কথা বল! আবশ্ঠ $।--হিরাকাবার "এই 
খেম-ঘাউটা ইন্বা-বিলের উভয় পার্থস্থিত গ্রামগুলির একমাত্র সংযোগস্থল, 
স্থুতরাং এ স্থলে দে ওয়ান সুগিয়ামার গুপ্তচরের অপ্রতুল ছিল না। এই খেয়া" 
ঘাটরে সন্নিহিত পর্বতে চরদিগের একটা! গুপ্ত ঘটা ছিল। সেই ঘশাটী হইতে 
তাহারা ঘাটের উপর দৃষ্টি রাখিত। এই দুর্ষোগে পুরোহিত ও ফেরিওয়ালার 
পর পর আবির্ভাব ও তাহাদিগকে লইয়া জিম্বেইয়ের অন্তর্ধান _-গণচরের 
দৃষ্টি মতিক্রম করে নাই। একব্যক্তি জিদ্বেইয়ের কুটারপার্থে অদৃশ্ঠভাবে 
দাড়াইয়। সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেহিল। জিনম্বেই নৌকা লইয়া অদৃত্ত হইলে 
সে অতি সততর্কত। সহকারে নিঃশব্ধে কুটারদ্বারে উপস্থিত হ্ইল ৷ কুটার 
শূন্য দেখিয়া! সে স্তাত্যন্থর হইতে একটী বাঁশী বাহির করিয়! তাহাতে 
আওয়াজ করিলি। পরক্ষণেই টি উত্তরগরূপ, আর একটা বংশীধ্নি 
শ্রুতহইল। . 


৯৪. জাপান-হল্য। 


বংশীধ্বনি জনি আগন্তক অগুস্বরে জা, তারাস্তকো ৮. 

পর চণে আর. একব্যক্তি সহসা, সেই স্থানে াধিত হ্যা আগ্রহের 
লহিতা স্জ্ঞাসা করিল, শক সংবাদ?” ' 

প্রথম ব্যক্তি বলিল, পি্রাহীদের কোন সং বাদ পাইনা ক? ?” 

দ্বিতীয় ব্যক্কি বলিল, "না, আমি প্রত্ঠাহই এই ঘাটে হি রাখি 
মাসিতেছি, কিন্তু এ “কে তাহাদের কেহই আইসে ন।ই।” 

“আমার বোধ হ তেছে, আঙ্গ তাহারা কিরিবে।” ূ 

“কিরূপে ানিলে 1” | 

“আকাশের অবস্থা দেখিয়া বৌধ 7 পা বিজ্োহ বা 
বড় ন্ত্রকারিগ্রণের পক্ষে আজিকার রাত্রিই প্রশস্ত ; ধু সম্ভব, বিদ্রোহীরা : 
কাজ সংগোপনে সকুরায় ফিরিয়! আসিবে। : আমি আজ সোগোরোর 
বাড়ীতে দৃষ্টি রাখিব; অপর পথেও তাহার আদিবার সম্ভাবনা আছে । তুমি 
'াঞ্জ খুব সতর্কভাবে খেয়াঘাটের উপর ৪৪ টগর হ'সিয়ার থাকিবে; 
এখন তোমার গুপ্ত ঘাঁটীতে যাও » 

দ্বিতীয় ব্যক্তি তংক্ষণ ৎ অন্তর্ধান করিল। তখন কিয়েমন একবার 
খাটের দিকে দৃষ্টিপাত কারণ, তাঁহার পর চতুর্দিকে সতর্কভাবে চাহি 
অর্ধন্ফট স্বরে বলিতে লাগিল, পপ্রতিহংসা ! প্রতিহিংসা-গ্রহণের জন্তাই 
মামি আজ এই কার্ধযে প্রবৃত্ত হইয়াছি! দীর্ঘ দশ বংসর কাল থে প্রতি- 
_হিংসানল হৃদগের নিভৃত অংশে লুকায়িত ছিল, আজ নময় পাইয়া হা শত, 
সহম্র শিখা প্রজলিত হইয়া উঠিয়াছে ! এই জলস্ত অনলে যতক্ষণ আমার 
| প্রতি প্রণক্ের প্রতিন্থ্ী সোগোরো! ভমমীতৃত না হইবে, যতক্ষণ সেই . 
গর্বিত চুতার ধর্প চূর্ণ না হইবে, হতক্ষণ সে আমার্ন-পদানতা দাসী না 
হইবে-_তক্ষণ এই অনল নির্বাপিত হইবে না!” | 

কিয়েমন আত. একবার ইতর্কতা সহকারে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
পুনরায় বলিতে লাগিল, প্বিধাত1 আমার অনুকূল; নে দশবৎসরকাল 
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নানাপ্রকার বিনা ভোগের পর আবার আমার, এমন ুখোগ উপস্থিত 
হইবে কেন ? আমার ভবিষাৎ, জীবন অতি সু্দর--আঅতি শান্তিময়! বিধা- 
তার গাণীর্ঝাদে, দেওয়ান সুিয়ামার অনুগ্রহে 'আমি এবার সৌগেরোর 
5 বাগান অধিকার করিয়া বসিব। সোগোরে! এখন একপ্রকার 
নিদিষ্ট, সকুরায় গুহার আর ফিরিবার, সম্ভাবনা ই, ফিরিলেও নিষ্কৃতি 
নাই, রাজরোষে অবিলম্বে তাহার দেহ ভন্মীতৃত হইবে! তাহার পর? 
চুতা--আমার আপৈশব আকাজ্জার চুতা,সোগোরোর অতুল বিষয়-বৈভব-- 
গাদাদ, সমন্তই আমার হইবে!” | | 

কিব্বেমন আবার চডু্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর আত ধারে 
খীরে বলিল, “মার এ স্থানে অপেক্ষা কর। কর্তবা নয়) জজ আমার 
উদ্দেঠসিদ্ধির আত উত্তম অবসর উপস্থিত। এই রাত্রে__এই দুর্যোগে সমন্ত 
সকুরাগড় নিস্তব্ব__অধিবাদীর! সকলেই নিপ্রিত; মোহস্ত কোজেনও আব 
সকুবায় নাই ; এই সময় চুত! তাহার স্বরৃহৎ প্রাসাদে নিঃসহায় অবস্থায় 
রহিয়াছে; দাসঘাসী পর্য)ন্ত বাড়ীতে নাই, সোগোরোর মস্তর্ধানে সকলেই' 
অন্তর্হিত হইয়াছে !. এই তো! আমার উদ্দেস্ঠাদ্ধির উত্তম অবসর ! এই 
্রান্কৃতিক ছূর্যোগের মধ্যে যদি সেই অনুপম! সুন্দরী চুতাকে আমার হৃদয় 
গত করিতে পরি, তাহা হইল্গে মামার অশান্তথদয়ের গাঢ় কৃষ্ণ মেঘমাল! 
ভেদ করিয়া শাস্তির বিমল গ্যোতি ুটিযা উঠিবে আমার 'মরুজীবন 
নন্দনকাননে পরিণন্ হইবে। - হতচাগ্য সোগোরো, সাবধান! তোমার 
আর কোন আশা নাই__জীবনের রণার্তে ৭ এবার বাপাইর পড় ;_ 
আমার পথ ছাড়িয়া! দাও!” . . . | 
. কিয়েমন অতঃপর মতের ্তায় দেই স্থান ক চলিয়া 
- গেল।, 
আমাদের ঠক পাকার বোধ হ এই কিরেমনকে গিলতে পারি- 
ক্লছেন। এই গ্রন্থের প্রথমাংশে পাঠকগাঠিকাগণ চৃতার প্রেমাকাঙ্জী 
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যে কিরেমনের সহিত পরিচি 5 হইয়াছিলেন, ইনিই তিনি! দীর্ঘকাল 
অপর্শনের পর আবার ইনি সঙুরায আবিভূত হইয়াছেন! 
বুচোজি-মন্দিরের যোহপ্ত কোজেন কতৃক লাঞ্ছিত হইরা কিয়েমন সেই: 
রাত্রেই সকুরাগড় পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই দীর্ঘকাল সে জাপানের 
বভিন্ন অংশে নিচরণ করিতেছিল। যেদিন পোগোরো ও তীহার লঙ্িগণ 
প্রতীকারকামনাক় ক্ষেডো ম্বাক্া করেন, তাহার কিছুদিন পরে কিয়েমন 
মহসা সকুরাগড়ে উপস্থিত হয়। সকুরাগড়ের ভূততপূর্ব হোট্টারাজ ও লোয়ে- 
মনের মৃত্াসংবাদ কিয়েমন ইতিপূর্বে প্রাপ্ত হয় নাই। সকুবায় আসিয়া সে 
সকল সংবাদ অবগত হইল। সর্বনাশের মূল সোগোরো বিদ্রোহী হইয়াছে, 
তাহাকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে, রাজসরকার হইতে সে উত্তমরূপে পুরস্কৃত 
ইইবে।__ এই গুভসংবানে কিয়েমনের আর আননের সীমা রহিল না!) সে 
অবিল্বে স্িয়ামার নিকটে গিয়া গুণ্ডচর হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। 
নুগিয়ামা তাহ'র ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। কিয়েমন নানা প্রকারে অবিলম্বে 
সুগিয়ামাঃ হৃদয় মধিকা'র করিয়া লইল। দেওয়ানজী কিয়নেমনের কার্ধ্য- 
তৎপরতায় চন্তষ্ট হইলেন এবং বিদ্রোহীদের সম্ধানের জন্ত যে সকল গুপ্তচর 
নিযুক্ত করিরাছিলেন, কিপ্নেমনকে তিনি তাহাদের সর্দার করিধ। দিলেন । 
লম্পট কির়েমনের সৌভাগ্যের আর দীমা রহিল না! | 
এপর্যন্ত কিয়েমন চুতাকে তুলিতে পারে নাই! সোগোরার প্রতি 
তাহার আক্রোশও বিদুরিত হয় নাই। চরের সর্দার হইয়৷ কিয়েমনের 
স্পর্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সোগোরোর সর্বনাশ ও চুতাকে 
পুনর্ববার বিবাহ করিবার ইচ্ছা! তাঁহার একাস্ত বলবতী হইয়! উঠিল। সকুরা- 
গড়ে গাসিয়া অ ধি চুতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে বিশেষ বাগ্র 
হইয়াছিল, একদিন সে চৃতার বাড়া পর্যন্ত গিয়াছিল; কিন্তু বাড়ীর লন্ি- 
কটে সহসা মোহস্ত কোজেনকে দেখিতে পাইল, কোজ্েনকে দেখিবামাত্র 
তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, দখ বৎসরের কথা তাহার শ্মরণ হইল, সে 
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তৎক্ষণীৎ সে স্থান হইতে ফিরিয়া! আদিল । চরের দিবি কিয়েমন 
কোজেনকে মের মত ভয় করিত; স্ু্রাং সে স্থির করিল, কোজেন 
থাকিতে তাহার অভিসন্ধি সফল হইবে না। 

অগত্যা কিয়েমন আপাততঃ চুতার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া লোগোরোর 
সুনে প্রবৃত হইল। সে ভাবিয়াছিল, সোগোরোর সর্বনাশ হইলে 
চুতাকে পাইতে কতক্ষণ? সেই ভাবিয়া সে বিশেষ সতর্কতা সহকারে 
্‌ সোগোরোর সন্ধান করিতে লাগিল । 
ইতিমধ্যে কিয়েমন শুনিতে পাইল, মোহন্ত কোজেন. সহসা অন্তর্ধান 
করিয়াছেন, এবং তিনি বিদ্রোহিদলতুক্ত বলিয়া গণ্য হুইয়াছেন। এরই 
অভাবনীয় ঘটনায় কিয়েমন আনন্দে আত্মহারা হইল, চুর চিন্তায় আবার 
তাহার হৃদয় উচ্ছ সিত হয়া উঠিল; দুর্বৃত্ত উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিল। 

হিরাকাবার খেয়াঘাটের উপর দৃষ্টি রাখিবার ভার কিয়েমনের উপর 
স্ত ছিল। অগ্যকার দূর্যোগ দেখিয়া কিয়েমনের অত্যন্ত আনন্দ হুইল; 
সে তাহার সহযোগী তারাপডকোকে ডাকিয়া কৌশলে তাহার উপর ঘাটে 
টি রাখিবার ভার অর্পণ করিয়া নিজের পাপবাসন! চরিতার্থ করিতে 
সচেষ্ট হইল। পাঠকপাঠিকাগণ ইতিপূর্বে কিয়েমনের মুখেই তাহার 
অভিসন্ধির বিষয় অবগত ইইযাছেন। হত এস্থলে তাহার পুনরুল্পেখ 
বাহুল্য মাত্র। 





নবম পরিচ্ছেদে। 

এদিকে জিম্বেই যাত্রী ছুজনকে পর-পারে তুলিয়া দিয়া প্রত্যাবর্তন 
করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় অদুরে শুশানের উপর একটা 
বস্তর প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। 

জি্বেই সবিস্বয়ে দোথল, শুশানপার্ধস্থ বুক্গগুলির অন্তরাল হইতে 
' সহসা একটা কন্বলাবৃত মুস্তির আবির্ভার হইল। জিম্বেই আরও দেখিল, 
, সেই মুদি শ্বশানের উপর দিয় বধফ ভাঙগিয়। বিষ্যদ্বেগে তাহার দিকেই 
অগ্রসর হইতেছে । সেই গভীর রাত্রে, সেই (নির্জন ভয়াবহ শ্মশানে 
সেই নিরবঙ্জিন্ন ভুষারপথে এরূপ ভ্রুতবেগে সেই দীর্ঘ মুদ্তিটাকে ভাহার 
দিকে অগ্রপর হইতে দেখিয়া জিদ্বেই তাহাকে অপদেবত| বলিয়া স্থির 
করিয়া লইল। জিদ্বেই ভূতের অস্তিত্ব বিশ্বীম করিত, এবং অনেকবার সে 
ভূতের হস্তে গড়িয়াছে বিয়া বন্ধবান্ধবদিগের নিকট গল্পগুজ্জব করিত। 
আজ গ্রভাত হইতে দুর্যোগের স্থটি দেখিয় জিম্বেই.একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্্রল 
ঘটবার আশঙ্কা করিতেছি; এক্ষণে এই বিপনসন্কল স্থলে অপদেবতাটীকে 
দেখিয়া পূর্ব-জুমানের কথা তাহার স্মরণ হুইল। জিম্বেই ভাবতে 
লাগিল, আজ প্রভাতে শধ্যা হইতে উঠিয়৷ সে অতি অদ্ংলোকের মুখ 
দর্শন করিয়াছেততাই তাহার এই বিপদ! জিম্বেই-ইহাও ভাবির লইল 
যে, আঙ্জ তাহার গতিক ভাল নহে। | 

কিন্তু জিদ্বেই ভয় পাইবার পাত্র নহে; নিতান্ত নিরীহের মত ভূতের 
ইন্তে আত্মসমর্গণ করিতে সে সম্মত হইল ন1; সে ভারিতে লাগিল, যদি 


নরিতেই হইবে; তাহা হইলে মানুষের মত মরিব, নি মত 
মরিতে যাষ্টৰ কেন ?_ এই ভাষিযা জিম্বেই তাহার নৌকার সুদীর্ঘ দড়টা 
দুই হাতে ধরিয়া তৃতকে আক্রমণ করিবার জন্য গ্রস্তত হইল। 

কিন্তু ভূত তাহাকে আক্রমণ করিল না); মে জিম্বেইয়ের সন্িকটে 
আমিন হঠাৎ থামিয়া পড়িল, এবং অত্যন্ত আবেগভরে বলিল, “জিম্বেই ! 
জিম্বেই !” 

ন/ম শুনিয়া জিম্বেইয়ের শতগুণ বর্দিত হইল; সেতিন হাত 
হিয়া গিয়া! চীৎকার করিয়া! বলিয়া! উঠিল,_“কে তুমি ? কে তুমি? 
ভূত? 

“না জিম্বেই, আমি ভূত নহি, কিন্তু এখন আমি ভূভেরও অধম হউ- 
য়াছি;” সেই মুষ্তি অত্যন্ত আবেগভরে এই কথাগুলি বলিয়া তাহার: 
গায়ের কম্বল খুলিয়া! ফেলিলেন। রী 

জিম্বেই সবিন্ময়ে দেখিল,_আগস্তক অপদেবত| নহে, তিনি তাহার 
দেবত1-_বিপন্ন প্রজাগণের দেবতা--সোগোরো। 

* জিম্বেই তৎক্ষণাৎ দীড় ফেলিয়া দিয়! সবেগে সোগোরোর পদতলে 
পড়িয়া বলিল,--“হুজুর | ধর্াবতার! আপনি?” 

জিদ্বেই সোগোরোকে দেবতার স্ায় শ্র্ধা-ভক্তি করিত; সোগোরোর 
নিকট সে অনেক বিষয়েই খণী ছিল। এক সম. ও জিদ্বেই খাণের দায়ে 
কারারুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সোগোরো৷ তাহার খণ পরিশোধ রর 
তাহাকে কারাবাস হইতে রক্ষা করেন এবং বনু কষ্টে জিম্বেইকে এ 
খেয়াঘাটের ভমাটা যোগাড় করিয়া দেন। জিস্বেই দোগোরোর এই 
উপকার কখনও বিশ্বৃত হয় নাই। | 

ভিম্বেই পুনর্বার বলিল, “হুজুর ! এত রাত্রে এখানে কেন?” . 

সোগোরো অর্ধন্ষ ট-ন্বরে বলিলেন, “জিম্বেই, আন্তে কথা কও, তু 
'কি আমাদের বিপদের কথা শোন নাই? “বিশেষ কার্যোর জন্ত এখন 
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আমাকে গৃহে ধাইতে হইতেছে; অত্যন্ত গোপনে, সকলের অগোচরে 
যাইব) চতুর্দিকে সুগি়ামার চর ঘুরিতেছে, আমাকে দেখিতে পাইলেই 
তাহারা গ্রেপ্তার করিবে__মাধার উদেস্ত পু করিয়া দিবে। : জিদ্বেই, 
তোমাকে আজ একটা কাধ্য করিতে হইবে, অত্যন্ত সতর্কভাবে কোন 
নিঞ্জন স্থান দিয় আমাকে পার করিয়া! দিতে হইবে ; -পারিবে তো?” | 

জিহে্ স্বর একটু উচ্চে তুলিয়া করযোড়ে বলিল, প্হুজুর! আপনার 
থাইয় পরিয়। মানুষ ; আপনার দয়ার জোরেই এখনও বাচিয়। আছি; 
যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ আপনার ডি করিতে কুঠঠিত 
হইব ন1 1৮ 

সোগোরো! বধিলেন, “জিস্বেই ! প্রাণাধিক! তা বেশ জানি তুমি 
' আমার অন্গত--আমার জন্য তুমি অসাধাসাধনেও কুষ্ঠিত নহ, তাহা 
আমি জানি) তোমার উপর এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই আল্ল বিশ ক্রোশ 
পথ অতিক্রম করিয়া এতদূরে আসিয়াছি, স্ত্রী-পুত্রের সহিত জন্মের মত 
সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছক হ্ইয়াছি !” 

জিন্বেই তৎক্ষণাৎ পতিভ গাড় তুলিয়া লইয়া নৌকায় উঠিষ্া পড়িলু। 
অত্মঃপর বলিল, প্ছভুর, তবে নৌকায় উঠুন; আপনার অন্থুগ্রহে দশ 
বৎসর ধরিয়া! এই কার্ধ্য করিতেছি; যদি এই কার্ধে অধমের একটুও 
দক্ষতা, থাকে, তাহা হইলে ভগবান্কে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, নিরাপদে 
আপনাকে বাড়ীতে পৌছাইয়া দিব; কোন সয়তান আপনার অন্ন 
পাইবে না?” 

অতঃপর জিম্বেই মোগোরোকে সন্ধে নিকটে লাই নিঃশবে নৌকা 
ছাড়িয়। দিল। 





দশম পরিচ্ছেদ । 


যে রাজে সোগোরে। মাসাকাডা পাহাড়ে সমবেত উন্মত্ত জনসঙ্ঘ হইতে 
ছয়জন প্রতিনি'ধ নির্বাচন পূর্বক জেডো যাত্রা করেন, সে রাত্রে তিনি: 
পত্থীর নিকট বিদায় লইয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্ত বুদ্ধিমতী চুতা. 

আভাবে সমন্তই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

_ গরাহে প্রজারা যখন দলবদ্ধ হইয়া! সগিয়ামার উদ্ভানবাটীতে গিয়া-. 
ছিল, তখন সোগোরো। বাড়ীতেই ছিলেন। সগ্্যার সময় একজন আসিয়া 
ীহাকে জানাইল যে, প্রজার! দেওয়ানজীর নিকট অভিযোগ করিবার 
জন্য-তাহার উদ্ভানবাটীতে গিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাদের অতিযোগে 
কর্ণপাত করেন নাই) ইহাতে সমস্ত গর! ক্রোধে উন্মত্ত হইয়। উঠিগ্নাছে, 
তাহার! রাজধানীতে অভিযোগ করিতে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, 
সন্ধ্যার পর তাহারা অন্তর লইয়া মাসাকাডা পাহাড়ে সমবেত হইবে 
এবং এ সম্বন্ধে আলোচন। করিবে; ০ দে স্থলে মাগো 
উপস্থিত হইতে হইবে। 

এই সংবাদে সোগোরে! বিশেষ চি্তিত নি অস্ত্রশস্ত্র লইয়! 
গ্রজাগণের দমবেত হইবার আব্তক কি, তাহ! তিনি বুঝিতে পারিলেন 
না। প্রজাগণের এই আকন্রিক হঠকারিতার তিনি অত্যন্ত শহ্ষিত 


১০২ জাপান-রহস্য । 


হইয়া উঠিলেন। প্রজাগণের নিকট ঘাইবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ রস্তত 
হইলেন এবং যাইবার সময চুতাকে বাঁলিয়া৷ গেলেন,-€প্রজারা যখন এতদূর 
উন্মত্ত হইয়া উঠিম্নাছে, তখন তাহাদিগকে যে সহজে নিবৃত্ত করিতে পারিব, 
এমন বোধ হয় না.) সমগ্র প্রজার প্রতিনিধিশ্বরূপ অন্ততঃ পক্ষে কাহা- 
কেও রাজধানীতে ন! পাঠাইলে তাহারা কখনই নিবৃত্ত হইবে না) রাজ- 
ধানীতে আমার যাইবারই সন্তাবন! অধিক, সুতরাং যদি অগ্ ফিরিয়া না 
আসি, তাহ! হইলে চিন্তিত হইও না; তবে খুব সম্ভব, যাইবার সময় 
বিদীয় লইয়া! যাইব” 

ইস্থার পর মাঁসাকাডা পাহাড়ে যে সকল ঘটন! সংঘটিত হইয়াছিল, 
তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। সোগোরোকে সঙ্গী নির্ধাচন পূর্বক 
সেই রাব্রেই জেড়ো যাত্রা করিতে হইয়াছিল; যাত্রাকালে তিনি আর 
টুতার নিকট বিদায় লইবার অবসর পান নাই । 
| চুতা সমস্ত রাত্রি স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিলেন। কিন্তু সমস্ত 
রাত্রের মধ্যেও যখন তিনি গাঁসিলেন না, তখন তিনি বুঝিতে, পারিলেন 
যে, সেই রাত্রেই তাহাকে রাজধানীতে যাইতে হইয়াছে, পুনর্ধার গৃহে 
আসিবার আর তিনি অবনর পান নাই। পরদিন প্রভাতে প্রতিবাসি- 
গণের নিকট চুত্তা গুনিলেন যে, তাহার স্বামী ছয় জন সঙ্গীর যহিত 
রাত্রেই জেডো যাত্রা করিয়াছেন। 

প্রথম প্রথম চূতা স্বামীর জন্ত তত বিচলিত হন নাই? কিন্তু যত দিন 
যাইতে লাগিল, ততই তাহার চিন্তা ও আশঙ্কা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহার 
পর দেওয়ান ছুগিয়ামা যখন সোগোরোকে বিদ্রোহী বলিয়া খচার 
করিল ও তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণ! করি, তখন চৃত্তা 
অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে চিন মাস অতীত 
হইল। এই তিন মাসের মধ্যে চুতা সোগোরোর কোনও সংবাদ পাই- 
লেন না। তাহার ভুর্ভাবন! ক্রমশঃ আশঙ্কায় পরিণত হল । 
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কিন্ত দ্ধিমতী চুতা গ্রকাস্তে কদাচ তাহার মনোভাব প্রকাশ করি- 
তেন নাঁ। চুত। এখন আর বাপলিক1 নহেন, _তিনি এখন পুত্রের 
জননী; সংসারে চুতা মূর্তিমতী লক্গীম্ূপা ছিলেন। এই আকন্মিক 
আবর্তনে তিনি বিচলিত হইলেও তিনি আত্মহারা হন নাই, ধৈর্য্যের সীমা 
তরিরুম করেন নাই, তাহার বর্তমান কর্তব্যও তিনি বিশ্বৃত হন নাই। 

চৃতা শুনিয়াছিলেন, তাহার স্বামীর সন্ধানের জন্য চতুর্দিকে চর 
বুরতেছে, এবং তীঙ্ার স্বামীর সম্বন্ধে নানা কথ! জানিবার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। চূতা এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইয়াছিলেন। বাড়ীর 
দাস-দাসীর প্রতিও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ইদানীং দাস-দাসীরা 
সোগোরো সম্বন্ধে নানাবিধ অঙ্গত প্রশ্ন করিতে লাগিল? চুতা বড়ই বিশ্মিত 
হইলেন ; ভৃত্যেরা যে উৎকোচে বশীভূত হইয়া তাহার স্বামীর সম্বন্ধীয় 
কথাবার্তা জানিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা! বুঝিতে চুতার আর বিলম্ব হইল, 
না) তিনি অবিলম্বে সমস্ত দানদাসীকে বিদায় করিয়া দিলেন। সুতরাং" 
ইদানীং সাংসারিক কাজকর্ম তাহাকে একা ইসমস্ত করিতে হইত | 
চুতা তাহাতে অগুমাত্র ছুঃখিত হইতেন ন1; স্বামীর মঙ্গলের জন্য চুতা 
সমস্তই সহ্‌ করিতে পারিতেন। 

সেই দুর্যোগের রাত্রে চুতা পুত্রগুলিকে লইয়৷ চিন্তাকুলমনে গৃহমধ্যে 
বদিয়াছিলেন। চুতার এখন চারিটা পুক্র; তন্মধ্যে জোয্টপু্র সোহেইয়ের 
কিছু বুদ্ধিটদ্ধি হইয়াছিল; সে মাতার মর্শবেদনা কতকটা৷ অনুভব 
করিতে পারিত। 

এই রাত্রে বড় ছেলেটা হার পার্থ সয় ছিল; ; আট ছয় মাসের 
শিশু; সেমায়ের ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিল। আর ছুইটী ছেলে তখন 
শধ্যায়নিদ্রিত ছিল। | 

এই নীরব নিস্তন্ধরজনীতে চুতা নিজের দুর্ভাগ্যের কথ! ভাঁবিতেছে, 
এমন সময় তাহার জ্যেষ্ঠ পুলতটা বলিয়া উঠিল, “মা ! বাবা কৰে আসিবে, 
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তিনি থে বড়ই দেরী করিতেছেন? কত, দিন ফাটা গেল, তন 
ঠিক নাই ।” ঠা 
চৃতার চমক ভাঙ্গিল, তিনি পুত্রকে চন কি ধনিবেন, "ভাবনা কি 
বাধ! তিনি শীত্রই আফিবেন; জানে! ত তিনি কাজের লোক, স্ৃতরা, 

কাজ শেষ ন! হইলে কেমন করিয়া আসিবেন? তুমি বাবা, ভাবিও না, 
তিনি তোমাদের জন্ত কত ভাল ভাল জিনিস লইয়া আসিষেন।” 

লোহেই প্রসন্নবনে বলিয়া! উঠিল, প্বাবা৷ তবে শীত্বই আসিবেন?” 

"আঁসিবেন বৈ কি) দেখ বাব! দোহেই, অনেক রাত্রি হইয়াছে; তুমি 
ভাইদের কাছে গুইবে চল, আমি থোফাকে লইয়! যাইতেছি।” 

এই বলিয়া চুতা শিশুটীকে লইয়া বিছানায় শোয়াইয়। দিলেন? তাহার 

আদেশে সোহেইও বিছানায় গিয়া শয়ন করিল। 
 ছতা শর়নের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সহস! বাহিরে ডাকা- 
ডাকির শব্দ শুনা গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ কক্ষ হইতে বাহির হইলেন । 

এই কক্ষের বাছিরেই দরদালান, তাহার পর প্রাচীরবেষ্িত গ্রাঙ্গণ। 
এই প্রাঙ্গণ অন্তঃপুরসংলগ; প্রাঙণ-সংস্থষ্ট রুন্ধদ্বারের বহির্ভীগ হইতে 
এক ব্যক্তি ডাকাডাকি করিতেছিল। এই দ্বারের অপরপার্থে আর একটা 
প্রাঙ্গণ, দেটা বহির্বাটীসংলগ্ন । বাটীর দ্বারবান্‌ বিদায় প্রাপ্ত হওয়ায় সম্ভবত 
বহির্ধাটার দেউড়ী উন্মুক্ত ছিল; সেইজন্য আগন্তক অধাধে অস্তঃপুরসংলগ 
দ্বার র্যস্ত আফিতে সমর্থ হয়াছিণ। এ 

চুভা বাহিরে আসিয়া দৌখিলেন, অন্পুরের রবে বাহির হইতে 
কে আঘাত করিতেছে! 

 চুতা সাহসে ভর করিয়া ফিতে রিল শক ্ ?--এত রাত্রে 
এখানে চাও কি” | 

বাহির হইতে উত্তর হইল, াররাদি। শী দ্বার খুলিয়া দি, কর্তার 
সংবাদ আছে ।” 7. 
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. চুতা এই সংবাদ গুনিবার প্রত্যাশা করেন নাই) স্বামীর সংবাদ আছে 
শুনিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা! হইলেন। প্রতিবাঁসিগণ চুতাকে মাতৃবৎ 
ভক্তি করিত, বাঁটাতে চুতীর আর কোন অভিভাবক নাই, থাকিলেও প্রতি- 
বাঁমিগণ সমাসর্বদা ত্বাহার আবশ্যক অনাবশ্যকাদি, সম্বন্ধে সন্ধান লইত 
সুরু যাহাতে চুতা ও তাহার পিশু পুত্রগণের কোন অস্থুবিধা না হয়, সে 
বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত সম্প্রতি চৃঙার অনুরোধে কেহ কেহ সৌগো- 
রোর সংবাদ আনিবার জন্থ স্থানান্তরে গ্রিয়াছিল। চুতা ভাবিলেন, তাহাদের 
মধ্যে কেহ হয় তো. তাহার স্বামীর সংবাদ পাইয়াছে এবং রাত্রেই সেই 
ংবাদ তাহার গোচর করিতে আসিগাছে। হুতরাং চৃতা কালাবি্ব না 

করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাঙ্গণ পার হইয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। আগন্তক ভিতরে 
প্রবেশ করিল। একখানি কম্বলে তাহার সর্বাক্ক আচ্ছন্ন ছিল। 

চুতা সাগ্রহে বলিয়! উঠিলেন, "তুমি কে ?--কি সংবাদ ?” 

আগন্তক অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিল, *ঠাকুরাণি! কর্তার সংবাদ আছে. 
সুসংবাদ! কিন্তু এখানে নয় , চারিদিকে চর ঘৃূরিতেছে ) একটা নিভৃতস্থানে 
চলুন; আমি অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিষ ন1।” 

: চুতা স্বামীর সংবাদে--বিশেষতঃ স্সংবাদ গুনিয়া_আননে আত্মহার! 
হইলেন।' তিনি আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার অবসর পাইলেন না,আগন্তককে 
লইয়া তিনি তাহার শয়নকক্ষের পার্শ্ববর্তী একটা কুপ্্ুকক্ষে প্রবেশ করিলেন। 

আগন্তক কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হট্য়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়! দিল। ওপুসংবাদ- 
প্রচারের জন্ত আগন্তক এরূপ সতর্কতা সহকারে দ্বার রুদ্ধ করিল ভাবিয়া 
বিশ্বিত! হইলেন নাঁ। স্বামীর সংবাদ গুনিবার জন্য তিনি সাগ্রহে আগন্ব- 
কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু তিনি কি দেখিলেন? যে সকল 
প্রতিবাসী তাহাকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধাভক্তি করিত,-স্বেচছা প্রণোদিত হ্ইয়! 
যাহার! তাহার স্বামীর সংবাদ আনিতে শিরাডিন,, এই আগন্তক নী তাহা- 
দেরই কেহ?” 
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ডুঙা কম্পিতদেহে আগস্ধকের আপাদমন্তক নিন করিলেন ঠ. 
লোকটা তখন তাহার গাত্রাবরণ কম্বপথানি উন্মোচন করিয়। সহান্ত আস্তে 
চতার তৎকালীন চিন্তারিষ্ট ম্লানবদনের উপর সতৃষ্ণনয়নে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত 
করিতেছিল! সে দৃষ্টিতে চুঙার সর্বশরীর কীপিতে লাগিল, কণ্ঠতানু, শুদ্ধ 
হইল; তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্যস্ত ভুলিয়া! গেলেন। 

চুতাকে ভয় ও বিশ্য়ে অভিভূত দেখিয়া আগন্তক অত্যন্ত কৌতুক নু- 
ভব করিল; সে বিজ্্রপের স্বরে বলিল, “কি চুতা! ঘামায় দেখি মুচ্ছ। 
যাইবে ন! কি? আমাকে চিনিতে পারিলে না? দশবৎসরের মধ্যেই কিয়ে- 
মনকে ভুলিয়া গেলে? ্মাশত্য্য বটে 1” 

এতক্ষণে চুতার চৈতন্য হইল,__-এতক্ষণে তিনি বুঝিলেন, ছস্স প্রতিবাসী- 
রূপে কে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ! চুতার পরম শত্রু লম্পট কিয়েমন দীর্ঘ- 
কাল পরে পুনর্বার যে সকুরায় প্রত্যাবন্তন করিয়াছে ও দেওয়ান স্থৃগিয়ামার 
গুপ্তগরগণের সর্দারপদে . নিধুক্ত হইয়াছে, চূতা তাহা গুনিয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি প্রথমে কিয়েমনকে সম্ককৃরূপে চিনিতে পারেন নাই, এক্ষণে আগ- 
স্কের মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া চুতা বুঝিতে পারিলেন, সে তাহার 
হিতাকাজ্জী প্রতিবাসী নয়, দে যে একজন ছদ্মবেশী চর--সে যে তাহার 
পরম শত্রু কিয়েমন-__সে বিষয়ে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। চুতা অত্যন্ত 
বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিত। রমণী, শৈশব হইতেই তিনি সংযম শিক্ষা! করিয়াছিলেন , 
তিনি সাধারণ স্ত্রীলোকগণের ন্যায় আকম্মিঞ বিভীষিকায় ভীত। উঠ 
পাত্রী নহেন। প্রথমে তিনি অত্যন্ত বিচলিতা হইলেও পরক্ষণেই আত্মসংবর 
করিয়া লইলেন এবং কিয়েমনকে' লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাস! রি 
“কিয়েমন ! তুমি কি জন্য আমার বাড়ীতে আসিয়াছ 

কিয়েমন অবিচগিতকণ্ঠে উত্তর করিল, ন্ন্বারকা [কারণ তো পূর্কেই 
বলিয়াছি চুঙা) আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আনিয়াছি।” রর | 

“যে এক্ষণে দেওয়ান দুগিয়ামার গুপ্তচর হইয়াছে, স্বার্থের তাড়নায় 
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পুরস্কারের প্রত্যাশায় যে আমার স্বামীর সর্বনাশের জন্ত আহার-নিদ্র 
পরিত্যাগ করিয়াছে-সে আবার তার সংবাদ-_ুসংবাদ লইয়া 
আসিবে? এ কি সম্ভব?” স্বণা ও অবজ্ঞার সহিত চুত| ই কথাগুলি 

চুর বলিল, মি বাকিদে 1 আমি থে ভোমাকে প্রাণাণেক্ষা 
ভালবাসি চুতা, তোমার স্ুখই যে আমার একমাত্র কামনা! স্বার্থের জন্ঠ 
নয় চুতা, তোমার হ্থুখের জন্ভই আমি তোমার হতভাগ্য স্বামীর সংবাদ 
আনিয়াছি। তুমি ন্ৃথী হইলেই--” | 

বাধা দিয়া চুতা বলিলেন, কিয়েমণ, আমি সন্তরান্তঘরের মহিল!, আমার 
নিকট তোমার এ উচ্ছাস শোভা পায় না; নিতান্ত অভদ্রের মত তুমি 
আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছ; তোমার এ অপরাধ অমার্জনীয়; আমার, 
স্বামী যদি আজ উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে কখনই তোমার এতদূর 
স্পর্ধা হইত না) তুমি এখনই চলিয়া যাও, মামি তৌমার কোন কথা' 
শুনিতে ইচ্ছা কার না” 

কিয়েমন বলিল, “অনেক কষ্ট করিয়া আমি তোমার স্বামীর সংব 
আনিয়াছি, সুতরাং তোমাকে সে সংবাদ না দিয়া যাইতে পারিতেছি 
তুমি সহত্রবার বলিলেও আমি ফিরিয়া যাইব ন1 ৮ 

চৃতা কিয়েমনকে চিনিতেন ; এই ছুর্যোগ-রজনীতে তিনি নিজের কক্ষেই 
আক্জ ছুর্বত্ত কিয়েমনের করকবলিতা, তিনি আজ সহায়হীনা, কাহারও 
নিকট সাহাধ্য পাইবার প্রত্যাশা নাই, তাহার কাতর প্রার্থনা-_মর্রতেদী 
আর্তনাদ শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে, কাহারও কর্ণগোচর হইবে না। 
চতুর! চুতা তাহার তীষণ অবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিলেন , নুতরাং লম্পট 
কিয়েমনকে রুট কর আর সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তখন 
তিনি অপেক্ষাক্কত শাস্তভাবে বলিলেন, “তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ ০০ 
আমার স্বামীর কি সংবাদ আনিয়াছ বল।” * 
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তাকে সদা! এরূপ নরম হইতে দেখিয়া কিয়েমন বড়ই তষ্ হই ূ 
সে তখন বলিতে লাগিল, “তোমার স্বামী বিদ্রোহীদের দলপতি বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছেন।  ভাহাকে গ্রেণতার করিবার জন্য পরোয়ানা বাহির 
হইয়াছে, তীর বিদ্রোইবার্ডা রাজা মাসানবু হোট্টার কর্ণগোচর হইয়াছে, 
তিনিও তোমার স্বামীর উপর খর্ঠাহস্ত হইয়া উঠিয়ছেন ; তীহার বিরুদ্ধে 
যেরূপ অপরাধ, তাহাতে প্রাণদণ্ড হইবারই সম্ভাবনা অধিক | তোমার স্বামী 
এই পরোয়ানার কথা শুনিয়া প্রাণরক্ষার জন্য জাপানরাজ্গয পারত্যাগ 
করিয়া! কোথায় চলিয়া গিয়্াছেন। এখন তিনি পলারিত-_নিুদি জাপানে 
তাঁহার আর ফিরিবার সম্ভাবন! নাই ।” 

“তাই বুঝি এই হুর্যোগে_-এত রাব্রে আমাকে এই সুসংবাদ শুনাইতে 
'আসিয়াছ? তোমার এই অপূর্ব কল্পনার পরিচয় পাইয়! সুখী হইলাম। 
তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ ! যাহা হোক, তোমার কর্তব্য তো! শেষ হইল, 
এবার তো! তুমি বিদায় লইতে পার 1” 

“আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে, বলি শোন )- পুরুষানুক্রমে এই 

ংশে প্রধানগিরীটা! চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তোমার হতভাগ্য স্বামীর 
আমলেই এবার সে সব মানমর্ধ্যা্দ1! লোপ পাইতেছে। আহা! সোয়েমন 
মহাশয়ের কন্তা হইয়া আজ তোমার এত কষ্ট! সংসারের সমস্ত কার্য এখন 
তোমাকেই করিতে হইতেছে। আহা! থাটিয়! খাঁটি তোমার এমন 
সুদের চেহারাটা মাঁটা হইয়া যাইতেছে। সোগোরোর হাতে পড়িয়াই 
তোমাকে এত যন্ত্রণা সহ করিতে হইয়াছে, কিন্ত ভগবানের ক্বপার় এবার 
তৌমার যন্্রণীর অবসান হইবে, তোমার হভভাগ্য স্বামীর অধীনতা হইতে 
যুক্ত হইয়া তুমি এবার সুখ ও সৌভাগ্যের অভিনব, 'মোপানে আরোহণ 
করিবে) তোমার জীবন-যৌবন ধন্ট হইবে।” 

কির়েমন আরও অনেক কথা বলিতেছিল, কিন্ত চুতা সহলা বাধ দিয়! 
ক্রোধকম্পিত-কঠে বলিয়া উঠিলেন, পকিয্নেমন, আবার বলিতেছি-_কুল- 
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কন্ঠা মামি, এখন আমি সহারহীনাবিপন্না) দোহাই তোমার, আর 
আমাকে বিরক্ত করিও না-_বাক্যধনত্ণা দিও না।” .. 

চৃতাকে মর্্দাহত দেখিয়! কিয়েমন আরও আনন্দিত হইল, (তাহার সাহস 
ও স্পর্ধা আরও বার্িত হইল ।_সে পুনর্বার বলিতে লাগিল, প্চৃতা! চৃতা! 
কেন তুমি মন্াহ্ত হইতেছ তোমার কিসের হুঃখ ? অভাব কি তোষার ? 
 জীবনসংগ্রামে পরাস্ত, হতভাগ্য,তুচ্ছ সোগোরোর জন্ত তোমার চিন্তা কেন? 
সেকি তোমার মত তুবনমোহিনী সুন্দরীর যোগ্য পতি? তোমার এই পরি- 
পুর্ণ যৌবন--এই অনিন্থান্ুন্দর সৌনর্ধ্য কি কেবল একটা অপ্রেমিক ক্লীবের 
উপভোগের জন্ত সথষটি হইয়াছিল? ন! না, তোমার এই অতুলনীয় অপার্থিব 
রূপ-যৌবন বর্ধর দোগোরোর জন্ট নয়--এ সৌন্দর্য্য দেবতার উপভোগ্য! 
চুতা! চুতা! গ্রাণেশ্বরি! তুমি আমার আশৈশব আকাঙ্ষার নিধি-_তুমি 
আমার প্রেমরাজ্যের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী! প্রাণেশ্বর! আমাদের 
প্রণয়ের অন্তরায় সোগোরো আজ অন্তহিত ; এই তে! আমাদের অভিপ্রায়- 
সিদ্ধির উত্তম অবসর! সুন্দরি ! আমার'বহুকালের অতৃপ্ত আকাঙ্কা আজ 
পূর্ণ কর $--আমার মরূ-জীবন ধন্ত হউক |” কিয়েমন উম্মতের তা 
চুতার দিকে অগ্রসর হইল। | 

পতিব্রতা সতী চু দুর্বত্ত লম্পটের এই পৈশাচিক আচরণে অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায় তাহার কা কাপিতে 
লাগিল।  .. 

চুতাকে নিরুত্বর দেখিয়া ্্ কি়েমন। বব্না করিল যে, তাহার 
সঙ্গত কথাগুলি বদ্ধান্ত্রের ন্যায় তাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
প্রথমে চুতার তেজোদদীগ্ কথাগুলি গুনিয়াঃ তাহার যে সক্ষোচ হইয়াছিল, 
এক্ষণে তীহাকে নিরুত্তর ও কম্পিতকলেবরা দেখিয়৷ তাহার সে সন্কোচ 
 অপস্ৃত হইল। কিয়েমন চূতার সম্থুখে আর একটু অগ্রসর হয়! তাহার হস্ত 
ধারণ করিতে সচেষ্ট হইল । কিন্ত চুসতা বিছযা্ৈগে পশ্চাৎপদ হইয়া তীবরস্বরে 
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বলিলেন, “সাবধান লম্পট, আর একপদ অগ্রসর হইলে তোর বিপদ্‌ ঘটে, 
সর্বনাশ হইবে! আমার স্বামী ফিরিয়া আঙিলে তোর আর রক্ষা থাকিবে 
না।” | 
কুটিল হাস্ত করিয়া কুটিলচুড়ামণি কিয়েমন বলিল, "সে জনা নিশ্চিন্ত 
থাক সুন্দরি! তৌমার স্বামী আর ফি্রিছেছেন না,-:সকুরার ছবি তাকে 
আর দেখিতে হইবে না! কিন্তু বিধাতা অবিচার করেন না, তাহার ইচ্ছা 
নয় ঘে, তোমার এই ভরা যৌবন-এই অতৃপ্ত প্রণয়-স্প হা অকালে বিলুপ্ত 
হয়! পেইজন্যই তিনি আমাকে ঢতামার এই শুন্যহ্বদয়-তরণীর কাণ্ডারী 
নিধুক্ত করিয়াছেন।” এই বলিয়া কিয়েমন বক্রঢৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে 
 শুনর্বার চুতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। 

তখন সেই রুদ্ধ কক্ষে সেই নিঃসহায় অবস্থায় বিপন্ন চুতা ছুবধ ভ্ত লম্প- 
টের পাপস্পশ *ইতে আত্মরক্ষা, করিবার জন্য চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিত 
লাগিলেন। কিয়েমনও বাহু প্রসারিত করিয়! চুতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে 
লাগিল। অন্নক্ষণের মধ্যে কিয়েমন চুতার সম্গিহিত হইয়া সহসা দৃঢ়মৃষ্টিতে 
তাহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল। 

রুদ্ধকক্ষে ছুটাছুটি করিয়া চুতা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া রা ৃ 
এক্ষণে িয়েমন তাহার হস্ত স্পর্শ করাতে তাহার ধৈরধযচ্যুতি হইল; তথ 
তিনি তাহার হুদয়ের সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়। সবেগে কিয়েমনের বক্ষঃ- 
স্থলে পাদাঘথাত. করিলেন। সহস! প্রহ্থত হওয়ায় কিয়েমনের হস্তমুষ্ট 
শ $।ল হইয়া পড়িল; সেই অবসরে চুত। হস্ত টানিয়। লইলেন। 

কিয়েমন গ্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, পরক্ষণে প্রক্ৃতিদ্থ হইয়া 
সে প্রাতি ছিংসাগ্রহণের জন্ত অধীর হইল, পিশাঁচের মৃত লম্ক দিয়া দুর্বত্ 
ুনর্ধার চুতার দিকে অগ্রসর হইল। এবার চুভা প্রমাদ গণিলেন, তাহার 
র্বার্্ অবসন্ন হইল) অসহায়! পতিত্রতা এবার পতির পবিত্র চরণ শ্মরণ 
করিয়া! দেবতার নিকট আত্মসমর্পন করিলেন। 
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এই সময় সহসা চুতার জোট্টপুঞ্জ সোহেই সেই রুদ্ধ কক্ষের দ্বারদেশে 
আসিয়া চীৎকার করিয়া বিল, দা! মা! মোহস্ত ঠাকুর 
আসিয়াছেন 1” | 

অকন্মাৎ সম্মুখে উন্নতফণ! কালসর্প দেখিলে পথবাহী পান্থ সভয়ে 
যেরূপ পশ্চাৎপদ হয়, চৃতার শিশুপুত্রের মুখে শ্রী কথা শুনিবামাত্র উন্মতত- 
হয় (কয়েমন সেইরূপ স্তম্ভিত 'হইল,সে আর একপদও অগ্রসর হইতে সাহস 
করিল না, তাহার সমস্ত উত্তেজনা তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইল । মোহস্তের 
নামে তাহার কণ্ঠতাণু শুফ হইল সে তৎক্ষণাৎ শশব্যন্ডে দ্বার খুলিয়া 
সবেগে পলায়ন করিল। চুত! নিশ্বাস ফেলিয়া! বাচিলেন। 

পরক্ষণে সোহেই সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। চুঁতা তাহাকে দেখিয়াই 
জিজ্ঞাস করিলেন, “মোহত্ত ঠাকুর কোথায় বাব! ?” 

(সোহেই হাসিয়া বলিল, ণতনি তো আসেন নি মা) আমি দরজার ফাক 
দিয়া দৌঁথলাম, লোকটা তোমাকে মাঁরিতে যাইতেছে, শাই আমি তীহার 
নাম কাঁরয়া ডাকিলাম। তাহার নামেই লোকটা চম্পট. 
দিয়াছে।” 

চুতা বিস্মিত হইয়! জিজ্ঞানা করিজেন,"তাহার নাম করিলেই লোকটা 
পল্লাইবে, তুমি তাহা কেমন করিয়া জানিলে 1” 

বালক উত্তর করিল, “কেন, মোহস্ত ঠাকুর যে আমাকে এ কথ! 
শিখাইয় ব্দয়াছিলেন। যে দিন (তন বাবাকে আনিতে যান, সেই (দিনই 
তিনি আমাকে বলেন যে, যদ্দি কেহ্‌ বাড়ীতে আসিয়! উপদ্রব করে, তাহা 
হইলে তৎক্ষণাৎ আমার নাম ধরিয়া ডাকিবে |” টিং ওর 

পুত্রের উপস্থিত পরিচয় পাইয়া চুতা অন্তপ্ত ক হইলেন। 
পুত্রের জন্যই তিনি আজ পিশাচের লাহইনা ৷ হইতে নিষ্কৃতি 
পাইলেন। 7 
এই সময় সোছেই বলিল, “মা! আমাদের অ*র এ ঘরে থাকা উচিত 
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নয়, কি জানি, দুর্বত্ত ষদি আমাদের চাতুরী বুঝিতে গারিয়া আবার আসিয়া 
পড়ে চ চল মা, আমরা গুইবার ঘরে গিয়া দরজ! বন্ধ নি শুইয়া 
পড়ি 1৮. 

পুত্রের কথায় চুতার সংজ্ঞা রি | হার শ্ররণ হইল যে, তিনি এখনও 
নিরাপদ্‌ নহেন, কিয়েমন হয় ত এখনি আসিয়া আবার তাহাকে আক্রমণ 
. করিতে পারে। চুতা তৎক্ষণাৎ পুত্রের সহিত শরনকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার 
_ ক্ুদ্ধ করিলেন। 





একাদশ পরিচ্ছেদে। 


চ্তা শয়নেরপক্রম ব করিত তছেন। এমন সময় আবার 'তীহার কক্ষত্বারে 
আঘাত হইল, £চুতার'আপাদমস্তক কীপিয়া উঠিল। বালক সোহেই বিছা- 
নার উপর উঠিয়াছিল, দ্বারে পুনর্ধার আঘাতের শব্ধ শুনিয়া! সে নামিয়া 
প্ুড়িল এবং সভয়ে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। 

চুতা গুনিতে পাইলেন, কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তিনি 
ভাবিলেন, বুঝি, ছূর্বত্তব কিরেমন আবার জালাতন করিতে আসিয়াছে। চুত৷ 
কোন উত্তর দিলেন না, মনে মনে দেবতার নাম করিতে লাগিলেন। 

 পরক্ষণে আবার দ্বারে আঘাত হইল, আবার কে তাহার নাম ধরিয়া 

ডাকিল। 

সি, বাহিরে ভয়ের কোন ভাব না দেখাইয়া - ভীরু বলিলেন, দ 

তুমি এত রাত্রে আদিয়৷ আলাতন করিতেছ? কাজ: ইক) ধলৃজামিও " 
| সা হইতে সে বলিল, “চৃত। ! চুতা | আমি আসিয়াছি,*-দ্বার খুলিয়! 
দাও।” রর 

চুতা এম্বর চিনিলেন, তাহার বাহৃজ্ঞান তিরোহিত হইল, অত্যধিক 
আনন্দে করোধ হুইল, দ্বারের দিকে চাহি] তিনি, চিতপুতুষ্টিকার ন্যার 
দীড়াইয়া এ | 
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সোহেই এ স্বর চিনিয়াছিল ; সে অত্যন্ত আগ্রহভরে টাকার করিয়া 
ঝ।য়া উঠিল,--“মা, ম| !--বাব! 1” 

সোহেই তখন ছুটিয় গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। কক্ষে এক ি প্রবেশ 
করিলেন।--তিনি সোগোরে!। 

সোগোরে। কক্ষমধ্যে আসিয়াই আবেগের সহিত বলয় উঠলেন, “চুতা ! 
চুতা! প্রিয়া আমার! না জানি, এতদিন তোমার কত কষ্টেই অতি- 
বাহিত হইয়াছে!” 

দতুমি! তুমি! প্রাণাধিক দিল ও সত্য, না, আমি স্বপ্ন দেখি- 
তেছি 1”--চুতা আর বলিতে পারিলেন না, তাহার দেহযষ্টি বাত্যাহত লতি- 
কার ন্যায় কাপিতেছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামীর প্রসারিত বাহধুগলের 
. মধ্যে ঝাপাইয়া৷ পড়িলেন, তাহার বহুদিনের রুদ্ধ ্মঞ্রুধারা আজ সবেগে 
প্রবাহিত হুইয়! সোগোরোর বঙ্ষ-স্থ্ল প্লাবিত করিল | সোগোরোও তাহার 
' জীবনসঙ্গিনীকে বাহুপাণে আবন্ধ করিয়া নিঃশকে কীদিতে লাগিলেন, 
উভয়ের মর্মবেদনায় উভদ্বেই অভিভূত হইয়। পডিলেন।--সে ৪ কি 
হুন্দর ! কি মর্দম্পশী ! 

সোহেই এতক্ষণ অপরাধীর মত একপার্্ে দাড়া ইয়! ছিল,এক্ষণে সে বাহি- 
রের দ্বারগুঁল রুদ্ধ করিবার জন্য ক্রুতবেগে সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। 
- বন্ক্ষণ অশ্রবর্ষণের পর দম্পতিযুগল গ্ররৃতিস্থ হইলেন। এতক্ষণে চুতার 
মুখে কথ ফুটিল) তিনি অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, “তোমার 
দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে আমার কি শোচনীয় অবস্থাই না হইয়াছে! তিন 
মাসের অধিক তৌমাছাড়া রহিয়াছি, একটু খবর পর্যন্ত পাই নাই। 
শ্রামের প্রধান বলিয়া না. হয় সরে ্কাকাই তোমার কর্তব্য ছিল, কিন্ত 
সাহা বলিয়া কি একখানি চিঠি পধ্যস্ত লিখিতে নীই £” স্বামীর নিকট 
বিরহাবস্থার ছুঃখকাহিনী বলিতে বলিতে চুতা_ পরার ৫ রোদনের বেগ- 
সংবরণে অক্ষম হইলেন । * 
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. সোগোরো! সাদরে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া! বলিলেন, “আমি কি সাধ 
করিয়া বিলন্ষ করিয়াছিলাম চুভা ? তোমার জন্য কি আমার মন 
কাদে নাই, না' তোমান্দের সকলকে তুলিয়া আমি সেখানে নিশ্শি্তায় 
বসিয়া ছিলাম? আর চিঠিপত্র কেন লিখিত পারি নাই, তাহা 'বোধ হয়, 
ভ্রু, মহাশয়ের নিকটেই গুনিয়াছ 1” | 
_ একৈ, তিনি তো এখনও ফিরিয়া আসেন নাই 1” 

“তাহা হইলে বোধ হয়, গুপ্তচরগণের দৃষ্টি 'তিক্রম করিবার জন্য 
ভিনি ঘৃরিয়া :আদিতেছেন। যাহা হউক, তবে 'ামার মুখেই সকল 
কথা শোনো ।” 

. অতঃপর সোগোরে! মাসাকাডা পাহাড়ের ঘটন। হইতে আরম্ভ করিয়! 
মহামান্য সোগুন বাহাছবরের নিকট দরখাস্ত লইয়া! যাইবার ভারগ্রহণ 
পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত চুতার গোচর করিলেন। অবশেষে বলিলেন, প্মহা- 
মান্য সোগুন বাহারের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়া আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করা--একই কথা। আমি যদি এই কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা 
হইলে আমার যে প্রাণাত্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; 
কিন্তু চুতা, আমার এই তুচ্ছ অকিঞিতৎ্কর প্রাণের পরিবর্তে সকুরাগড়ের 
শত শত প্রজাগণের ধনপ্রাণ রক্ষা হইবে; সেই জন্যই আমি স্থেচ্ছা- 
প্রণোদিত হইয়! এই ভার গ্রহণ করিয়াছি।. এখন আর আমার পশ্চাৎপদ 
হইবার উপায় নাই; আমার ও তোমার উভয়েরই পিতৃপিতামহগণের 
সুনাম এখন আমাকেই রক্ষা করিতে হইবে। আমি বুবিয়াছি-_আমার 
মৃত্যু অনিবার্ধ্য, তাই আমি সংগোপনে তোমার নিকট শেষবিদায় লইতে 
আসিয়াছি, এখনই আমাকে আবার উয়েনোয় যাত্রা করিতে হইবে। কিন্ত 
তোমার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে, বিদ্রোহী বলিয়া আমি ধৃত 
হইলে রাজবিধান অনুসারে আমার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত 
হইবে, সেই সুত্র দুর্বৃত্ত আমলার! তোমার উপর অত্যাচার করিতেও 
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কুটিত হইবে না। আমার ইচ্ছ! নয় যে, আমার জন্য তুমি কষ্ট 
পাঁও-_-আমাঁর দোষে তোমার পৈডৃক সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়! পথে গিয়া 
ধড়াও। সেই জন্য যাহাতে তোমার পৈভৃক সম্পত্তি রাজদরকারে বাজে- 
যাপ্ত ন| হয়__পুক্রদের লইয়া! যাহাতে তৌমাকে বিব্রত হইতে ন! হয়, আমি 
তাহার উপায় করিয়াছি; তোমার নামে মামি একটা ছাড়চিঠি * লিখিয়া 
আনিয়াছি; এই ছাড়চিঠির প্রভাবে তোমার সম্পত্তি ও সম্মান অব্যাহত 
থাকিবে।” .. 
এই বলিয়া সোগোরো চুতার ক্রোড়ের উপর পত্রখানি রাখিয়া দিলেন। 
অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে চুতা স্বামীর সেই সাংঘাতিক কথাগুলি 
গুনিতেছিলেন; ক্রমান্বয়ে খাতপ্রতিঘাতে তাহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া 
পড়িতেছিল; কিন্ত স্বামীর মুখে.শেষের কথাগুলি গুনিয়া--সেই জঘন্য 
“ছাড়চিঠি” দেখিয়া তীহার আর সহ্‌ হইল না, অত্যন্ত মন্্াহত হইয়! তিনি 
শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই পবিত্র পাতিব্রত্যবহ্কি তাহার অন্তরে 
সতেজে জলিয়া উঠিল, তাহার হৃদয়ের সমস্ত অবসন্নভাব__মানসিক সমস্ত 
অবসাদ অন্তরিত হইল; তিনি তখন সতেজে সগর্কে দীড়াইয়া গ্রীবা উন্নত 
করিয়া! বলিলেন, “তুমি কি আমাকে এতই অপদার্থ স্বার্থপর মনে করিলে? 
তুমি পের জনা অস্নানবঙ্ধনে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে যাইতেছ, আর 


* জাপানে এই ছাড়চিঠি বা সংক্ষিপ্ত দলীল বিবাহবন্ধনচ্ছেদনের জন্য 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অতি সংক্ষেপে ছুই চারিটী বাধিগতে দলীলখানি 
লিখিত হয়। সেই জন্য ইহার চলিত নাম "সাড়ে তিন ছত্রের পত্র 

ভারতবর্ষের নিষ়শ্রেণীর হি্লুগণের মধ্যেও বিবাহযন্ধনচ্ছেদনের নানারূপ 
প্রথা প্রচলিত আছে। বোদ্বাই গ্রদেশে এইরূপ লিথিম্বা পতি ত্যাগ 
করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়৷ যায়। সেই পত্র “ছোড়চিঠি' নামে, 
 অভিহিত। 
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আমি--তোমার অর্ধী্সিনী__এই জঘন্য. “ছাড়চিঠির' দোহাই দিয়া নিজের 
সবার্থরক্ষায় ব্যস্ত হইব? তুমি কি আমাকে এতই হীনা মনে করিতেছ? 
আমার যে দেবপ্রতিম স্বামী আছে, স্বেচ্ছায় দেশের জন্য আত্মবলিদান 
করিতেছেন, আমি তো! তাহারই জীবনসঙ্গিনী-_আমি তে! তাহারই 
অধ্ধাঙ্গনী বনিতা! আমার যে স্বগীয় পিতার স্থাথত্যাগে নামগৌরবে 
সমগ্র সকুরাগড় মুখরিত,-তীহার শোণিতেই তো! আমার জন্ম--আমি 
তো তাহারই ছুহিতা !_তুমি কি এ সব কথা ভুলিয়। গিয়াছ?” সোগোরো 
কিছুই বাললেন না, নীরবে রহিলেন। তাহাকে নিক্ত্তর দেখিয়! চুতা 
অভিমানভরে আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি 'কি” ইচ্ছা কর-_-তোমার 
্ার্ঘত্যাগে সমগ্র দেশের লোক যে মুখে তোমার সুখ্যাতি করিবে, সেই 
মুখে তাহারা আমাকে তোমার অনুপযুক্ত কুলটা স্ত্রী বলিয়! ধিক্কার দিবে? 
আমাদের উভয়ের অনৃষ্ট যে একন্বত্রে আবন্ধ, তাহা কি তুমি হলিয়া 
গিগাছ? জলে-_ আগুনে--শুলদণ্ডে--ষে মৃত্যু তোমার গতি, আমারও 
সেই গতি! পুক্রদের জন্য চিন্তা! কি? যাহাদের স্বার্থের জন্য তুমি প্রাণ 
উৎসর্গ করিতেছ, তাহারা থাকিতে, পুঙ্যপাদ মোহন্ত থাকিতে তাহারা 
নিরাশ্রয় হইবে না। আমি সেজন্য চিস্তা করি না, কিন্ত প্রভূ, মিনতি 
করি, এ জঘন্য "ছাড়চিঠির/ কথা আমাকে যেন আর গুনিতে না হয়” 
চূতা তখন কম্পিত-হস্তে সেই পত্রথানি শতধা ছিন্ন করিয়া মলি 
দীপশিখায় নিক্ষেপ করিলেন। 
কালীন মহামহিমময়া মুত্তির দিকে চাহিয়া ছিলেন । এক্ষণে তিনি বলিলেন, 
“চৃতা | প্রাণাধিকে ! তুমি চিরকাল যে স্্ীরত্র,। আজও শতগুণে তাই! 
তৌমার উপর আমার শ্রদ্ধা আজ আরও শতগুণ বার্ধত হইল। প্রিয়তমে ! 
যখন এই মহ! সন্ধিক্ষণে আমরা পরম্পরে একপ্রাণে একমনে আবদ্ধ, 
একই উন্দেস্তে প্রণোদিত, তখন আর. আমাদের কিসের চিন্তা? কি 
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আশঙ্কা? আমার গুরুতর দায়িত্ব এতক্ষণে অতি সহজসাধা বলিয়া বোধ 
হইতেছে; তোমার মত মৃষ্তিমতী সংযমস্বরূপা পত্থী যাহার, তাহার আবার 
কিসের অভাব? তোমার উৎসাহে প্রণোদিত হইয়৷ আমি এবার অয্লান- 
বদনে নির্বিকারচিত্তে আত্মবলিদানে সক্ষম হইব। চুতা! আর 
আমার অপেক্ষা করিবার ময় নাই, পুক্রগুলিকে ডাক, আমি তাহাদের 
নিকট শেষবিদায় লইয়া! যাঁই।” 
 সোগোরোর কথা শেষ হইতে না হইতে স্মেছেই সেই কক্ষে প্রবেশ 
করিল। সোহেই বলিল, “বাবা! তুমি আসিয়াছ, আমরা বাচিয়াছি।” 
চুতার আহ্বানে ইতিমধ্যে অপর পুত্রগুলিও সেই স্থানে আসিয়া পিতাকে 
জড়াইয়! ধরিল, থোকাঁটী তো কোলে উঠিয়া বদিল। সোগোরো স্নেহ 
ভরে সকলের মুখ্চুষ্বন করিলেন, পরে জ্যেষ্টের দিকে ফিরিয়া বসিলেন, 
“দেখ, বাবা সোহেই! এখন তুমি ছেলেমান্ুষ সত্য, কিন্তু একদিন 
তোমাকে এই বংশের মানমর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। এখন বল দেখি, 
যদি এই রাজ্যের চারি শত গ্রামের লোক আমার সুখ্যাতি করে, সেইটা 
ভাল, না কোন কর্মের যোগ্য নয় বলিয়! নিন্দা করিলে ভাল? তোমার 
মনের ভা্‌টী আমাকে ঠিক করিয়! বল দেখি ?” 
সোহেই তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, “তোমাকে সকলেই যেমন ভাল বলিয়া 
আসিতেছে, তাই বলিতে থাকিলেই তে! ভাল বাব! !” 
সোগোরে ন্নেহভরে পুত্রের মুখচুষ্নন করিয়া! বলিলেন, *সোহেই ! 
তোমার কথায় পরম পরিতুষ্ট হইসাম; তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। এখন 
আমি যাহা বলি, তাহা গুন। আমি এই তালুকের হাজার হাজার প্রজার 
হইয়া রাজার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে যাইতেছি।:-ঘদি আমি তাহাদের 
কার্ধ্য উদ্ধার করিতে পারি, তাহ! হইলে তাহারা আমার উপর বড়ই£সন্তষ্ 
হইবে। হৃতরাং যদি আমার ফিরিতে বিলম্ব হয়, তা নীচ তোমরা যেন 
অস্থির হইয়া পড়িও ন11” 


জাপান-রহস্য। - ১৯১৪ 


সোগোরো পুত্রকে আশ্বীস দিয়া নি “ছি বাবা, এ্রমন সময় বি 
কাদিতে আছে ?” 

সোহেই সজলনয়নে বলিল, “আমি কার়মনোবাক্য স্বস্তি বলিতেছি 
বাবা, কিন্তু সপরে গেলে তুমি তো! আর ফিরিতে গারিবে. না,_বাবা এই 
সব ভাবিয়! চিত্তিয়! কিছুতেই যে নুস্থির থাকিতে পারিতেছি না! |” 

মোগোরো পুত্রের কথাগুলি শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, 
ইতিপূর্বে চুতাকে তিনি এ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা দোহেই 
শুনিতে পাইননাছে। সোগোরে! তখন বলিলেন, পকিছু পূর্বে আমি এ সম্বন্ধে 
তোমার মাকে যে সব কথ। বলিয়াছিলাম, তুমি বুঝি তাহা! শুনিয়াছ?” 

“ছা বাবা, আমি কিছু-কিছু শুনিয়াছি।” এই কথা বলিয়া বালক পিতার 
পদযুগল ধরিয়! কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিল, “দোহাই বাবা! তোমার 
কাজ শীম্্ শেষ করিয়া ফিরিয়া আদিও, তোমাকে ফিরিয়া আমিতেই 
হইবে? বল বাবা, আসিবে ?” 

পুত্রের কাতরপ্ীর্থনা শুনিয়া চুতা আর বাফিতে পারিগেন না, হিলি 
মুখ ফিরাইিয়া লইলেন | সোগোরো৷ অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করি! বলিলেন, 
“কেন বাব! কাদিতেছ? পথে কি কি 'রিপদ্‌ ঘটিতে পারে, তাহাই আমি 
তখন বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে সকল বিপদ্‌ যে হইবে, এমন কোন কথা 
নাই। খুব সম্ভব, তোমর! দেখিবে, আমি বঙ্লমধারী বরকন্দাজে পরিবেষ্টিত 
হইয়া সকুরায় ফিরি আ ফিরিয়া! আমিতেছি 1” & 

_. * মোগোরোর এই শেষ কথার দ্ধযর্থ ছিল। সামুরাইগণ অস্বারোহী 
সেনাদলের নেতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার! বললমাধারী বরকন্দাজ লইয়। বেড়াই- 
বার অধিকার পাইতেন। আবার শূলকাষ্ঠে প্রাণদগুবিধান হইলে অগরা- 
ধীকে অস্বপৃষ্ঠে বন্ধন কর! হইত এবং শুলধারী ঘাতকগণ তাহাকে সেই 
অবস্থায় একবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া, ব্ধ্যতৃমিতে লইয়া যাইত। 
কিন্ত শূলদণ্ড এতই অল্প দেওয়! হইত যে, সোহই দ্বিতীয় অর্থ জনিতই না.” 


১২০. জাপান-রহুন্য | 


পিতার পদয্নোতির কথ! শুনিয়া! দোহেই আহ্লাদ সহকারে বলিল, 
“তাহা হইলে ত খুব চমৎকারই হয় বাবা!” 

এই সময় চুত। বলিলেন, পপ্রয়জনের নিকট বিদায় লওয়া সহজে শেষ 
হয় না। তোমাকে ধরিবার জন্য চারিদিকে চর ঘূরিতেছে, রাত্রিও বড় 
অধিক নাই; সুতরাং এ সময় আর বিলম্ব করা উচিত নয়, রাত্রি থাকিতে 
থাকিতে বাহির হইয়া পড়াই ভাল।” | 

দোগোরো বলিলেন, "তুমি উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ $ আম চলিলাম, 

সারের সমস্ত ভার তোমার উপর দিয়া গেলাম ।” ূ 

: «সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও । সংসারের চিন্তায় যেন তোমার উদ্দেস্ত- 
সিদ্ধির ব্যাঘাত না হয় ।” স্বামীকে উৎসাহ দিবার ভাবে চুতা এই কথাগুলি 
বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার গলা কাপিতে লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ 
.হইয়। গেল, আর স্বর বাহির হইল ন1।” 

তখন দোগোরো বলিলেন, “চৃতা-_প্রিয়৷ আমার ! তুমিও যখন কার্ধ্য- 
সিদ্ধির জন্ত আমারই মত দুঢ়বত হইয়াছ, তখন আমার উদ্দেস্ত কখনই ব্যর্ 
হইবে না। আজ হইতে আমার এ এক জ্ঞান, এক ধ্যান, একই ধারণা; 
অন্ত ভাবনা আর আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না ।--চুতা-+চুতা-শ্রিয়- 
তমে! বাছারা আমার! আমি চলিলাম; জানি না, আবার তোমাদের 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না! তবে ইহকালে না হউক, পরকালে আবার 
আমাদের মিলন হইবে!” সোগোরো আর বলিতে পারিলেন না, প্রবল 
অশ্রবেগে তাহার ক রুদ্ধ হইল, আর কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি 
কক্ষ হইতে বাহির হইয়! পড়িলেন । 

পুক্রগণ পিতাকে যাইতে দেখিয়! সমস্বরে চীৎকার-করিয়। বলিয়া উঠিল, 
প্বাবা!! বাব! ! নীগ্র ফিরিয়া আই!» 


০১৩১ 





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
সোগোরোর শেষ পদশব' যখন মিলাইয় গিয়া শূন্যগৃছের অন্ধকার ঘনীভূত 
হইয়া আদিল, তখন চুতা মাঁটীতে লুটাইয়া কাদিতে লাগিলেন। ছেলে- 
'খুলিও মায়ের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া. চীৎকার শবে কার! জুড়িয়া দিল। 
তিষধ্যে দেউড়ীর মধ্যে দুর্বৃত্ত কিয়েমূন আসিয়া লুকাইয়! ছিল। 

বাড়ীর মধ্যে হঠাৎ ক্রন্দনের রোল শুনিয়া তাহার কারণ সে কিছু উল্টা. 
বুঝিল। সে তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কর্কশম্বরে 
জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের চীৎকার শুনিয়া /বেশ বুঝা যাইতেছে, 
সোগোরো ফিরিয়৷ আসিয়াছে । সে কোথায় আছে; বল।” 

কিয়েমনকে পুনর্বার আসিতে দেখিয়া আবার চুতার হৃদয় কীপিয়া 
উঠিল। কিন্তু প্রকাশ্যে বিচলিত না রি রক্ষস্বরে বলিলেন, “তিনি 
এখানে নাই।” 

কিয়েমন তর্জন করিয়া বলিল, “সাবধান! মিথ্যাকথা বলিও না) 
আমি তাহাকে সুড়িন্ুড়ি দিয়! বাহির এহইতে দেখিয়াছি, শী্র বল, নদ 
কোথায় গিয়াছে” 

বুদ্ধিমতী চুত| বুঝিলেন যে, কিয়েমন এখন “তাহার স্বামীর সন্ধানে 
ব্যস্ত, স্থতরাং তাহাকে এখন অন্তদিকে ধাবিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি 
বলিলেন, “ঠা, মোহস্ত মহাশয়ের আমিবার পরেই তিনি আসিয়াছিলেন; 
কিন্তু এখন তিনি মন্দিরে গিয়াছেন।» 





১২২. জাপানহস্ত। 

জধ্যাকথা__সব মিথ্যা! মোহন কোজেন কখনই আসে নাই; 
তোমার পুত্রের কৌণলে তখন আমি হাতের শীকার ছাড়িয়া চলিয়।' গিয়া- 
ছিলাম; তুমি আজ বড়ই রক্ষা পাইস্বাছ। কিন্তু কতক্ষণ? কত দিন আত্ম 
রক্ষা করিবে? আজ আর তোমাকে কিছু বলিব না, অগ্রে-তোমার স্বামীর . 
সর্বনাশ করিব, ভাহার পর তোমাকে দেখিব। বুবিয়াছি__মিষ্টকথায় 
তুমি বাধ্য হইবে না, পাশব বলে. তোমাকে হবদয়গত করিতে হইবে। 
আমার প্ররস্থানের পরেই লো গোরো; আসিয়াছিল, এইমাত্র সে চলিয়া! 
গিয়াছে) কিন্তু কতদূর যাইবে? সর্বত্র আমার চর সুরিতেছে, আজ সে 
গ্রেপ্তার হইবেই।' কাল রাত্রে সোগোরোর ছি মুও আনিয়া! তোমাকে 
উপহার দিব, তাহার গর বলপূর্বাক তোমাকে ভ্বদয়ে ধারণ করিব 
এ কথ! স্থির জানিও! এই আমি সোগোরোর সর্বনাশ করিতে 
চলিলাম।” | 
কিয়েমন বাহির হইবে, এমন সময় স্বামীকে বিন অবসর দিবার 
অভিগ্রারে চুত। তাহার ছুই পা জড়াইয়! ধরলেন, স সকাতরে বলিলেন, 
“না, না, তুমি যাইতে পাইবে না।” 

কিয়েমন চীৎকার করিয়! বলিল, *“ছাড়, পা ছাড়, বলিতেছি।” 

চৃতা দৃঢ়ম্বরে বলিলেন, “কখনই নয়, জীবন থাকিতে নয়।» 

“বটে! স্বামীর প্রতি এত টান!” এই কথ! বলিয়া দুর্বত্ত চুতার . 
মন্তকে সজোরে মৃষ্্যাঘথাত করিল। তা সে জবসথতে মুক্তি হইয়া পড়ি- র 
লেন। কিয়েমন তখন ভ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিল । 

ছেলেরা এতক্ষণ ভ্যাবাচ্যাক। হইয়! দীড়াইয়। ছিল, এক্ষণে মাকে পড়িয়া 
ূ ঘাইতে দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিয়া! কীদিয়া উঠিল 1 1 
.. অরক্ষণের মধ্যেই চুত| চৈতন্তলাত করিয়া প্রাণপণ চেষ্টার উঠিয়া 
 বসিলেন, মনের বলে শারীরিক যাতন। উপেক্ষা করিয়া উঠি পড়িলেন। 

অতঃপর তিনি সোহেইকে বলিলেন, পে যারা মোহেই! বাড়ীর দরজা- 
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গুলিকে বন্ধ করিয়া রাখ, আঙি ফিরিয়া না আসা পা ভাইগুলিকে 
 দেখিও।” ূ 

এই কথা বলিয়াই চুতা স্বামীর, মাহাব্য কারবার জন্ত ফির 
প্রশ্াৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। রর এ 








ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। 


এদিকে সোগোরো স্ত্রীপুত্রের নিকট শেষ বিদায় লইয়া ভ্রতপদে 
হিরাকাবার খেয়াঘাট অভিমুখে-অগ্রসর হইতে লাঁগিলেন। 
তখন রাব্রি প্রায় শেষ হইয়াছে; তুষারাচ্ছন্ন মেঘগুলি প্রবল ঝড়ে 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, পশ্চিমাকাশে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র টলিয়৷ পড়িয়াছে, 
তৃষারগুত্র ঙ্গিগ্ধ চন্তরালোৌকে চতুর্দিকৃ্‌ আলোকিত । | 
সেই আলোকে সোগোরো! প্রাণ ভরিয়া! একবার সকুরাগড়ের শেষ দৃত্ঠ 
দেখিয়৷ লইলেন। তিনি দেখিলেন, সকুরার গৃহ-সমূহ্র তুষারাচ্ছন্ন ছাদ- 
গলি স্তরে স্তরে উঠিয়া চন্রালোকে বিক্‌ নিক করিতেছে, অদূরে সকুরা- . 
গড়ের রাজবাটার স্বত্যুচ্চ প্রাচীর ও অন্রভেদী গঘুজ ঈষৎ রক্কিমবর্ণ কৃষ্ণা- 
কাশের ক্রোড়দেশে ভয়াবহ কৃষ্মুর্তিতে জাগিয়া৷ রহিয়াছে। অদূরে ইন্বা- 
'বিলের সন্নিকটে স্প্রসিদ্ধ 'মাসাকাডে। পাহাড় সেই ভীষণতা! আরও পরি- 
শ্কুট করিয়া তুলিয়াছে তিন মাস পূর্বের এই পাহাড়ের.উপর মোগো- 
রোর ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের লিখন প্রথম কুটি উঠিয়াছিল্‌। _ 
দক্ষিণদিকে-_অতিদূরে কতকগুলি ঝাউগাছের ভুার-তর! [শর দেখা . 
যাইতেছিল) এই ঝাউকুঞজের মধ্যস্থলে দোগোরোরবাটা। | 
সৌঁগোরো! একবার ধড়াইয। এই সকল দৃত__এই জল, স্থল, পাহাড়! 
বন প্রস্ৃতি শেষ দেখা দখিয় লইলেন। ইতিপূর্বে আর কখনও এই ৃস্ত 
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তাহার নিকট এত সুন্দর বলিয়া বোধ হয় নাই। এ ঝাউগাছগুলির অস্ত- 
রালে অবস্থিত থে আলয়ে এতদিন তিনি নুথশাস্তি উপভোগ করিয়াছিলেন, 
এ জনে আর বুঝি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন নাঃ মার বুঝি 
কখনও তাহাতে বিরামলাভের আশ নাই! | 
এই সকল চিন্তা করিতে করিতে সহস! সোগোরোর ৈভয হইল, 
তিনি বুঝিলেন, আর তাহার অপেক্ষা, করিবার অবসর নাই। তিনি ৩ৎ- 
ক্ষণাৎ খেয়াঘাটের দিকে ক্রতবেগে অগ্রসর হইলেন। 
 সোগোরো খেয়াঘাটের- সন্নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছেন, এমন সময় 
সহসা পারের গলীর ভিতর দিয়া একব্যক্তি বাহির হই আসিয়া পথ অব- 
রোধ করিয়া ঈীড়াইল। 
আগন্তকের আকুতি দেখিয়াই সোগোরো৷ বুঝিলেন, সে একজন শক্র- 
পক্ষের চর। চরের এই আকশ্মিক. আবির্ভাবে সোগোরো৷ চমকিয়! উঠি- 
লেন; তাহার অস্ত্রে আতঙ্কের সঞ্চার হইল, কিন্তু তিনি ভাব গোপন 
করিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আগন্তককে পাশ কাটাইয়া চলিয়৷ যাইবার উপক্রম 
করিলেন। 
কিন্তু আগন্তক ভীহাকে বাধা দিয়া বলিয়। উল, “কি হে কোজুর প্রধান 
মহাশয় ! কিয়েমনকে কি একেবারে তুলিয়। গিয়াছ ?” : 
সোগোরো ইতিপূর্বে জিন্বেইয়ের মুখে কিয়েমনের সহসা সকুরায় আগমন 
ও দেওয়ান স্ুৃগিপামার নিকট আশ্রয়গ্রহণের সংবাদ পাইয়াছিলেন। 
কিয়েমন যে সৌগোরোর সন্ধানের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছে, জিঘ্বেই 
সোগোরোকে এ কথ৷ বলিতে বিশ্ৃত হয় নাই। কিস্তু ইতিপূর্বে কিয়েমন 
সোগোরোর বাটাতে গ্রবেশ পূর্বক চুতার প্রতি যে সকল ০ 
করিয়াছিল, চুতা তাহা! সোগোরৌর গৌঁচর করেন নাই। গা! 
মোগোরো৷ এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত ও বা হন, 
সেই জন্তাই চুতা এই সংবাদ গোপন করিষ্কাছিলেন। 
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এতক্ষণে দোগোরে। কুঝিলেন যে, যে কিয়েমন তাহাকে ধরিবার জন্য 
বিশে চেষ্টা করিতেছিল, দুর্ভাগাক্রমে, তিনি ভাহারই সম্মুখে পড়িয়াছেন। 
কিয়েমনের এই সম্ভাষণে সোগোরো আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন 
নাঃ তিনি আগ্রহ সহকারে বলিয়া! উঠিলেন, “কি হে, রন যে! 
ভাল আছ তো? বহুকাল পরে তোমার সহিত : সাক্ষাৎ হইল) 
' ভাঁড়িতে তোমাকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই, সে জন্য কিছু মনে রে 
ন! ভাই ।” এই বলিয়া সোগোযো সরি পড়িবার উপক্রম করিলেন, কিন্ত 
কিয়েমন পথ ছাড়িয়া দিল না) পোগ্বোরোর আরও নিকটে গিয়! ব্যলশ্বরে 
বলিল, “এত রাত্রে তোমার এত তাড়াতাড়ি কেন ?* | 

সোগোরো বলিলেন, “আমার পুত্রের কঠিন পীড়া, তাই এত . বাবে 
গষধের জন্য বৈস্ের বাটী যাইতেছি। আমার ভাই এখন বড় তাড়াতাড়ি, 
প্রভাতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব; এখন আমাকে ধাইতে দাও।” 
সৌগোরে! অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কিয়েমন পুনর্বার বাধ! দিয়া বলিল, 
“তোমার তাড়াতাড়ি থাকিতে পারে, কিন্ত তোমার রনি আমারও কোন 
বিশেষ কাজের কথ! আছে 1” 

সোগোরে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ 
করিয়া বলিলেন, "আমার আর অপেক্ষা করিবার অবসর নাই) যাহা 
হউক, তোমার কি কথ! আছে, শীপ্র বলিয়া ফেল।” 

কিয়েমন বলিল, “দেখ, বিদ্রোহীদের ধৃত করিবার ভার আমার উপর 
অর্পিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই আমি অনেককেই গ্রেপ্তার করিয়াছি। কিন্ত 
তুমি আর তোমার ছয়জন সঙ্গী এ পর্ধযস্ত ফেরার আছ। ইচ্ছা করিলে 
সরকারী পরোয়ানার বলে এই মুহূর্তে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে 

পারি। কিন্ত তুমি যদি সত্য করিয়া বল, তুমি কোথায় চলিয়াছ এবং 
তোমার রাকা কোথার মাছে, তাহা, হনে তোমাকে ছাড়িয়। 
দিতে পারি।” 
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| কিছেনের অভিসন্ধি বুঝিতে লোগোরোর আর বিলম্ব হইল না। 
তিনি তখন অত্যন্ত বিনীত ভাবে কির়েমনকে বলিলেন, “তোমার অনুগ্রহ 
দেখিয়া ধন্য হইলাঁম। এখন প্রকৃত ৃত্তাস্ত শোনো ।.  করবৃদ্ধির জন্ত 
যখন গ্রজ্জারা! উত্তেজিত হই! উঠিল, আমি তখন রাজার কাছে বিচার 
প্রার্থনা, করিব বলিয়! তাহাদিগকে কোনক্রমে থামাইয়! রাখিলাম। সদরে 
গ্য়া রাধার সাক্ষাৎ তে! পাইলামই না, আর আমাদের সে ইচ্ছাও ছিল 
না; গ্রজারা শাস্ত হইলেই আমর! ফিরিয়া! আসিব, এইরূপ স্থির করিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু এখন আসিয়! দেখিতেছি, সকলেই আমাদের উপর সন্দিদ্ধ- 
চিত্ত হইয়া উঠিয়াছে ! সেই জন্ স্থির করিয়াছি, কিছুদিন তীর্ঘভ্রমণ করিয়া 
আসিব। আমার ছুঃখের কথা সব শুনলে তে ?--এখন পথ ছাডির 
দাও, আমি সরিয়! পড়ি 1৮ | 

সোগোরোর কথাগুলি শুনিয়। কিয়েমন গর্জন করিয়। বলিল, “মিথ্যা- 
বাদী ! আমার সহিত প্রবঞ্চনা, আমি কি তোমাদের প্রকৃত সংবাদ রাখি না 
মনে করিয়াছ ? বুঝিয়াছি, তুমি সহজে সত্যকথা বলিবে না; এখন 
কাছারী-বাড়ীতে চল, সেই স্থানেই সকল রহস্য প্রকাশ পাইবে। 
আমি তোমাকে. গ্রেপ্তার করিলাম ৮ কিয়েমন সোগোরোকে ধরিবার 
জন্য অগ্রসর হইল। 

সোগোরো বুঝিলেন, পক্তিপ্রকাশ ব্যতীত কিয়েমনের কবল হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। গ্রামের প্রধান বলিয়া সোগোরের তরধারি- 
ধারণের অধিকার ছিল।. তিনি তৎক্ষণাৎ বস্্াতযন্তর হইতে তরবারি 


বাহির করিয়া! সবেগে কিয়্েমনকে আক্রুমণ করিলেন । ৃ 
.কিন্ধু দুর্ভাগ্যক্রমে সোগোরোর. উদ্যম ব্যর্থ হইল।. দীর্ঘপপর্ধটনে 
ও অনশনে সোগোরোর শরীর অবসন্ন হুইক্া! পড়িয়াছিল, যেমন তিনি 


অসি নিষ্ষোধিত করিয়! সবেগে ৫ দিকে অগ্রসর হইলেন, অমনি 
একটা প্রস্তরখণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া! তিন্মি সশব্ধ তপতিত হইলেন; 
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তাহার হস্ত হইতে ধরাতলে তরবারি স্থলিত হইয়া দুরে তৎক্ষণাৎ নিক্ষিপ্ত 
হইল। | | 
_ কিয়েমন এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিল নাং হুর শত্রুকে 
ঘটনাক্রমে বিপন্ন হইতে দেখিয়। তাহার আনন্দের সীমা রহিল না) সে 
তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া সোগোরোর বুকের উপর চাপিয়' 
বসিল। | ২ 
কিয়েমনের বস্ত্াভ্ন্তরে সর্বদাই করেদী-বীধা দড়ী লুকানো থাকিত; 


সোগোরোকে বাঁধিবার জন্য সে দড়ী খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু আজ সে দড়ী 
পাইল না; তাহার ছুর্ভাগ্যে অথবা সোগোরোর সৌভাগ্যে আজ সে -দড়ী 


আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিণ। দড়ী না পাইয়া কিয়েমন একটু চিত্তিত 
হইল, কিন্তু পরক্ষণেই সে একটা উপায় উদ্ভাবন করিল; তাহার মনে 
পড়িয়া গেল যে, খেয়াঘাটের পাটনী 'জিদ্বেই ঘটনাস্থলের সন্গিকটেই 
'অবস্থান করে; কিয়েমন জিন্বেইকে সরকারের অনুগত প্রজা বলিয়া 
জানিত; সুতরাং এ সময় জিম্বেইয়ের সাহাষা প্রার্থনা! করাই সে যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়া বিবেচনা! করিল। কিয়েমন উচ্চৈ-্বরে হাকিতে লাগিল, পাঁজঘেই! 
জিন্বেই! শীঘ্র একগাছি দড়ী লইয়া আইস 7; সোগোরো৷ ধরা 
পড়িয়াছে!” 

ইতিমধ্যে চুতা উদ্ধ বাসে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি 
স্বামীর ছুর্গীতি দেখলেন; কিন্তু বুদ্ধিমতী চুতাঁ তাহাতে হতবুদ্ধি না হইয়া 
একটা উপায় স্থির করিলেন; তিনি নিঃশবে কিয়েমনের পিছন হইতে 
আসিয়৷ তাহার ঝুঁটী ধরিয়! প্রবলবেগে আকর্ষণ করিলেন) কিয়েমন 
তৎক্ষণাৎ পশ্চিমদিকে ঢলিয়! পড়িল। | | 

পদক্খলিত হইয়! সহসা! .পতিত ও কিয়েমন কতৃক অকম্মাৎ আক্রান্ত 
হওয়ায় সোগেরো প্রথমে হতবুদ্ধি হুইয়া পড়িয়াছিলেন । এক্ষণে 
কিয়েমনকে হঠাৎ পিছনে পড়িক্লা [যাইতে দেখিয়া তিনি সবেগে উঠিয়। 


জাপান-রহস্য। ১২৯ 


পড়িলেন। 'কিয়েমনও পরক্ষণে চতার হত হইতে ঝুট ছাড়াই পুনর্ব্ার 
সোগোরোকে আমক্রণ করিল। তখন সেই পার্বতাপথে ছুইজনের রীতি- 
মত মনতযুদ্ধ আরম্ভ হইল । চুতা! সেই দক্কটকাণে স্থির থাকিতে : পারিলেন 
; তিনিও স্বামীর সহিত যোগদান করিলেন। _কিরেমন এবার প্রমাদ 

রী একা আর পারিয়া উঠিবার সন্ভাবনা নাই দেখিয়া মে উরে 
জিদ্বেইকে ডাকিতে লাগিল। 

এই হ্াকাহাকি মারামারির শব গুনিয। জি্েই তাহার হদ্ দাড়বাড়ী 
বন্ধে করিয়া কুটার হইতে বাহির হইল। : ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই 
সে সমস্ত ব্যাপারটা, বুঝিম্না লইল। জিম্বেইকে দ্েখিবামাত্র কিয্নেমন 
চীৎকার করিয়! বলিয়া! উঠিল, “পিম্বেই! জিম্বেই! শীত আইস, সোগো- 
রোকে ধরিয়া ফেল, আমি আর পারিক্ন! উঠিতেছি ন1 |” 

এরই সময় সোগোরো প্রবলবেগে কিয়েমনকে একটা ধাক্ক। দিলেশ। 
কিয়েমন সে বেগ সহ করিতে পা রল ন1? সবেগে তিন হাত হরে 
নিক্ষিপ্ত হইল। . ূ 

জিদ্বেই সেই মুহূর্তে বিনাবাক্যবায়ে কূপতিত জা মন্তকে সেই 
প্রকাণ্ড দাড়ের সাথাত করিল। সেই ভীধণ আঘাতে কিয়েমনের মন্তক 
চূর্ণ বিচুর্ণ হইল; ইহজন্মের মত তাহার গোয়েন্দাগিরী ঘুচিয়া গেল! 

তথন সেই বিপদ দম্পতী সমূহ বিপদ্‌ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃতজ্ঞতার 
উচ্ছাসে বৃদ্ধ জিন্বেইকে বিবত করিয়! তুলিলেন। 

কিন্তু জিন্বেই তাহাদিগকে অধিক ব্াক্যব্যয় .করবার অবসর প্রদান 
করিল না; সে বাধা দিয়া বিল, পকর্কা ! আপনি এই গরীবের যে সব 
উপকার করিয়াছেন, তাহার তো কিছুই শোধ: করিতে পারিলাম না। 
কর্তী! আপনার এখানে অপেক্ষা করা ভাল নয়; আকাল সদর রাস্তায় 
চলা-ফেরা করার অনেক বিপদ্‌। নুন, আপনাকে নৌকায় তুলিয়া পার 
করিয়া! দিয়। আপি।» 

|. ক 





৯৩০ | জাপান-রহদ্য | 

সোগোরো৷ বলিলেন, “জিম্বেই, এ বয়সে তোমাকে আর ই কষ্ট 
দিতে ইচ্ছা হয় না।৮. | 

স্তন সী দাস্তে, রো ফাল কি হয়! 
আমি এখনও ঘা পারি, অনেক 'জোয়ানেও তাহ! পারে না। চলুন” 
| এই বলিয়! জিংস্বই. কিম্নেমনের মুতদ্েহটা জলের ধার পর্যন্ত টানিদ়া 
ইয়া গিয়া, দীড়ের সাহায্যে শবটী পাকের মধ্যে ভুবাইয় দিল। 
অতঃপর সোগোরে! চুতার সন্নিকটে গিয়া! তাহার কোমল করধুগল 
ধরিয়! সাশ্রুনয়নে বলিলেন, প্চৃত| | কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের আর অবসর 
পাইলাম না; “পরিয়ে! তবে আবার বিদায় লইলাম।” এই কথা 
বলিয়া সোগোরে। এক লক্ষে নৌকায় উঠিয়া পড়িলেন। 

চতা এই বিদার প্রসঙ্গে ছুই একটা কথা বলিবার চেষ্টা! করিলেন, কিন্ত 
তাহার রুদ্ধ ক হইতে কোন শব্ই বাহির হইল না। তিনি সজলনয়নে 
' মোগোরোর প্রতি চাহিয়। রহিলেন। 

জিন্বেই নৌকা! ছাড়িয়া! দিল; ইন্বার স্বচ্ছ দলিল ভেদ করিয়া! তর্‌ 
তর্‌ শব্দে নৌকা ছুটিয়া চলিল। দোগোরে বহক্ষণ ধরিয়! ফিরিয়! ফিরিয়া 
দেখিতে পাইলেন, তাহার গ্রাণগ্রতিমা আঁড়ষ্টশরীরে জলের ধারে 
ঈাড়াইন্া একদৃষ্টে নৌকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন! 








জুভীন্স শ্রকভ 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 

'আজ ১৬৫৩ অবের দ্বাদশ মাসের ২০ শে তারিখ। বংসরাস্তে এই দিন 
সোগুনগণ মহাঁসমারোহ সহকারে উয়েনো উদ্ভানের মধ্যস্থিত তাহাদের 
শের আদিপুরুষের সমাধিষ্থানে পিঃপুজার্থ গমন করিয়া থাকেন। এই 
বদর 'টোৌকুঙাবা-বংশের চতুর্থ বংশধর বর্তমান সোগুন বাহাছর পূর্ব প্রথা- 
মত যথারীতি পিতৃপুজা! করিবেন-_-এই মর্খের ০ মথা' সময়ে প্রচা- 
বিতছইস্ছিল | 

মহামহিম লোগুন বাহাছুরের পি আগমন উপলক্ষে আজ মহা 
সমারোহ উপস্থিত। উয়েনো/উষ্ঠানের _অন্তর্থত মন্দিরগুরির পুরোহিতগণ 
সদ্গবলে উৎমবক্ষেত্রে উপ বাহন ক উ্াট সচারুরগে হকি 
হইয়াছে। 

অপরাহ্ুকালে দোগুন বাহ ডিও আগমন হি ভুতরাং 
মধ্যাহ হইতে মন্দির ও সাকোর মধ্যস্থিত রাস্তাটা লোহিতবর্ণের সুমৃশ্ত 
'আস্তরণে আবৃত করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল, শত শত ভৃত্য এই কার্যে 


১৩২... জাপান-রহুপ্য। 


নিষুক্ত ্দ)  কর্চারিগণ গায়ে. ধোকৃড়া আটীয়া ও মাথা এক একটা 
| বাগাহয়া বস্তার নানা স্থানে খুরিয়া ফিরিয়া 'ভূত্যদিগকে 
উৎসাহিত করিডেছিন। তাহাদের মধ্যে কেহ. কেহ ভৃত্যদিগ্কে 
নব, কেহ রা! অপদার্থ বলিয়া ছভাদিগকে তিরঙ্কার 
করিতেছিল, আবার 0 কে দনর্পে পাক্ষেপ করিতে করিতে নিজের এই 
অসাধারণ প্রতৃত্ব-সন্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। 
এই সময় উয়্েনোর পথে কোন বে-সরকারী ব্যক্তির আিবার উপান্ন 
ছিলনা। ধেমন ভূত্যেরা রাস্তায় আস্তরণ পাতিবার জন্ত বাহির হইল, 
অমনি ঘণ্টাধ্বনি সহকারে রাজপথে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিয়া 
ঘোষিত হইল । গলীতে গলীতে পাহারা বপিল। 
দোগোর প্রভাত হইতেই উয়েমোর উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করি না 
মধ্যা্কালে মন্দিরের সমবেত কর্ধগারী ও ভূত্যগণ এককালে রাস্তায় 
উপনীত হইবে, সোগোরো! তাহা অবগত ছিলেন; তিনি স্থির করিয়াছিলেন 
যে, সেই জনসজ্ঘের সহিত কোনক্রমে মিপিয়! রাস্তায় উপনীত হইেন এবং 
সুবিধা অনুসারে সেতুর নিম্নভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । : সোগ্োরে 
পূর্ব হইতেই একটা ধোকৃড়া ও টোকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন কর্মচারিগণ 
 হখন তৃত্যগ্নণকে লইফা সেতুর দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন সোগোরোও 
গায়ে ধোক্ড়া অপটিয়1 ও মাথায় টাক! লাগাইয়া তাহাদের সহিত মিশিফা 
গেলেন । তাহারে কেহই বেসরকারী বলিক়! সন্গেহ করিল না| সোগোরো 
নির্বিবাদে জনতার “মধ্যে ঘুরিযা বেড়াইতে লাগিলেন, এবং হুযোগ 
পাইবামাত্র -সকলের' অলক্ষিতে: ;শুকবপ্রায় নালার মধ্যে নাময়া গড়িয়া 
মধোর স শাকোটীর তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন : 
এদিকে বেলা ক্রমে পড়িয়া আমিল। ভৃত্যেরী”ক কাজকর্ শেষ করিয়া 
রাস্ত ছাড়িয়া মন্দিয়ের সীমার ভিতর ঢুকিয়। পড়িল। মন্দিরের পুরো হিততগণ 
দলাবন্ধ হইয়া পোগুণ বাহাহারের আগমন প্রতীক্ষ! করিতে লাগিলেন। 
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নন্তধ দূর হইতে ভাবকগণের স্ততিবাদ শ্রুত হইল, টি উচ্চৈঃ- 
শ্বরে সৌগুধ বাহাহুৰের গুভাগমনসংবাধ ঘোষণা কর্সিল। অধ্লিঙ্বে বল্পম- 
ধারা বরকন্দাজবাহিনী দৃষ্টিগোচর ইস) ইহারা বীর়দর্পে' সেতু অতিক্রম 
করিল; পরক্ষণে আর একদল বাহিণী অগ্রদর হইল | এই দ্বিতীয় সৈন্যদলের 
প্রত্যেকের স্বন্ধদেশে এক একটা লাঠিতে ঝুলানো সোনালী বাক্স । ইহারা 
মৃতু অতিক্রম করিলে ধনূর্ধারী সৈন্যদল দৃষ্টিগোচর হইল । তাহার পর 
একদল পদাতি,--প্রত্যেকে এক একটা ইনি: অথ ক সেতুর ট্টপর 
দিয়া চাঁলয়! গেল । 

অতঃলর লোপ্ঙণ বাহাদুরের অনুগামী উজ্জ্বল পরিধারী মাইর | 
ইহার৷ নকলেই সোগুণ বাহাদুরের চতুর্দোল! পরিবেষ্টন পূর্বক অগ্রসর 
হইতেছিলেন। এক্ষণে সঙ্কীর্ণ সেতু অতিক্রম করিবার জন্য তাহারা 
চতুর্দোলা পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন। 

অবশেষে চারিজন বলবান বাহক সোগুণ বাছাছুরের চতুর্দোল! বধ 
করিয়! সেতুর দিকে অগ্রসর হইল) মুহূর্ভমধো চতুর্দোলা পুরোগুরী সেতুর 
উপর উঠিল, আর মুহূর্তেকের মধ্যেই পার হইয়া ধাইবে।, 

পোগোরো। এতক্ষণ সেতুয় নিয় হইতে সাগ্রহে এই শত শত লোকের 
অগ্রগমন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি দেখিলেন, সোগুণ 
বাহাদুরের অনুগামী াযরাইতরেী দর হুইল, খন চতুর্দোল! সেতুর 
উপর উঠিল- মুহূর্তের মধ্যে সেতুর 'মধাস্থলে উপস্থিত হইল, তখন 
তিনি আর স্থির থাকিতে: গা না. রুদ্ধনিশ্বামে ভিনি মের স্তপ্ত 
বাহিয়া উঠিঃ। একলদ্কে একেবারে: ভুর্দোলাক পার্থ উপস্থিত হইলেন । 
সোগোরো পূর্বেই একটা কক আ্াভাগ কি্ধ করিয়া তাহার মধ্যে 
বরখান্তখানি গুজিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই কঞ্চিটা সো গুণ 
বাহাছরের মন্ুখে বাড়াই দিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া! উঠিলেন,"দোহাই. 
হভুর! দরখান্ত | বরখাস্ত!” 
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চতুর্দোলার রক লৈনাগণ সোগোরোর এই অকন্মাৎ আবির্ভাকে 
এতদূর বিশ্মিত হইয়া পড়িল, যে, তাহাকে বাধ! দিবাধ্ধ জন্য তাহারা! চেষ্টা 
মাত্রা করিতে পারিল না | কিন্তু রশানতসর্ি সোগুণ বাহাদুর এই ব্যাপারে 
কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সোগোরোর. চীৎকারে তৎক্ষণাৎ তিনি 
পীরে ধীরে হাত বাড়াইয় কঞ্চির অগ্রভাগ হইতে কাগজখানি টানিয়া 
লইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ এক নজরে বৃত্তাস্তটী মোটামুটি বুঝিয়! লইয় তিনি 
চতুর্দোলার ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়। দোগোরোর দিকে চাহিলেন 
এবং স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়! আশ্বাস প্রদান করিলেন ।” 

সোগোরো বুঝিলেন যে, তাহার এতদিনের চেষ্টা ও ত্যাগন্বীকার এত- 
ক্ষণে সার্থক হইল! তিনি তৎক্ষণাৎ ভক্তিগদগদন্যরে সোগুণ বাহাদুরের 
জয়খোষণ! করিলেন । চতুর্দোল। গেতু অতিক্রম করিল। পরক্ষণে দোগুণ 
বাহাছুরের পৃষ্ঠরক্ষক নৈন্যদল সোগোরোকে বন্ধন করিয়া কারাগারে 
প্রেরণ করিল।  . 

সোগুণ বাহাদুরের চতুদ্দোল। উয়েনো-উগ্ভানের নিক অগ্রসর 
হইল। 








দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


সোগোরো! মহামান্য সোগুণ বাহাছবরকে দিবার জন্য নিয়লিখিত দরখাস্ত 
লিখিয়াছিলেন ;-- 


 “মহামহিম সোগুণ বাহাছুর-- 
প্রবলগ্রতাপেষু। 


.সুরুরা তালুকের অন্তর্গত গ্রামসমূহের প্রধানগণ হুরের নিকট নিম" 
লিখিত মভিযোগগলি উপস্থিত করিতেছে, 


১ 


পূর্বে দোই-রাজ! এই সকুরা-তানুকের মালিক ছিলেন। তিনি পূর্ব- 
প্রথামত প্রঙ্গাগণের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিতেন 1 


তা 


হ্ঠ 

কানোই সংবতের উনবিংশ বংমরে, খ: ১৬৪২) বর্তমান মালিকের 
পিত! স্বর্গীয় হোটটারাঙ্গ এই তালুকের মালিক হন। কেইয়ান সংবতের চতুর্থ 
বৎসর (খুঃ ১৬৫১) পর্যন্ত ইনিও পূর্বপ্রথা অনুসারে কর আদায় 
করিয়াছেন 
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রি সংবতের রঃ মানে ২ হ্ং ভাঙতে উজ রাজার, কান হওয়ায় 
তাহার পু বর্তমান হোটটারাজ এই তানুকের অধিকার প্রাপ্ত হন। সেই 
 বৎসরেই শরংকালে ধান্যের উপর প্রায় দিকি পরিমা কররবৃদ্ধি 
হইল। 


৪ 


ইতিপূর্বে ধান্য ব্যতীত, মটর, সীম, শণ প্রভৃতি বাজে ফসলের উপর 
কোন কর বার্ধ্য ছিল না। রাজ্জাকে তাহার আবশ্যকমত এই সকল শন 
যোগাইতে প্রজার! বাধ্য ছিল, কিন্তু তংপরিবর্তে তাহার! রাজার নিকট 
ুঙ্যস্বরূপ উপযুক্ত পরিমাণ ধান্য পাইত। বর্তমান আমলে রাজ! পূর্বাবৎ 
ইচ্ছামত এই সকল ফসল গ্রহণ করিয়া থাকেন? কিন্তু প্রজাগ্ণণকে তজ্জন্য 
কোন প্রকার মূল্য প্রদান করেন না। এতদ্যতীত কৃষিকাধ্য এবং ব্যবহাধ্য 
সামগ্রীর উপর মাশুল ধার্য হইয়াছে. ও তাহ! আদায় করা যাইতেছে। 


€ 


এইরূপ নান! প্রকারে করের পরিমাণ অত্যন্ত বর্ধিত হওয়ায়, অধিকাংশ 
প্রজার খাজনা বাকী পড়িয়া গিয়াছে। প্রজাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত 
না করিয়া, সরকার হইতে জোরজবরদ্তি সহকারে বকেয়া খাজনা কড়ায় 
গণ্ডায় আদায় করা হইতেছে ; এ সম্বন্ধে প্রজাদের কোনও প্রকার দরথান্ত 
গৃহীত, বা গ্রাহ্‌ হয় না। এই সকল কারণে কৃষক্কেরা- ভবিষ্যতের আশা- 
তরস! পরিত্যাগ কারয়া ফলবান বৃক্ষদমূহ কাটিয়া ফেলিতেছে, ভৃত্য্দিগকে 
বিদায় করিতেছে এবং তৈজসপত্র, এমন কি, পরণের কাপড় পর্যযস্ত বিক্রয় 

কারয়া ভীষণ দায় হইতে মু পাইবার চেষ্টা কারত্রেছে। 





এই তাঁদুকের গরজাগণ রাজসয়কারের আমরাগণের নিকট অসি 
তাহাদের ছুঃখের কথা জানাইয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণ- 
পাত কার নাই। অবশেনে তাহারা ানুকের কর্তা বাজ! বাহারের নিকট 
আবেদন করিবার চেষ্টা করে, কিন্ত আমলাদের চক্রান্তে তাহার! বাজার 
নিকট আবেদন প্রেরণ করিতে সমর্থ হইল ন। | 


রর 


টত্তিমুধ্যেই সাতণত আশী ঘর প্রজ! বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্ত 
তালুকে চলিয়া !গিয়াছে। তাহাদের ঘর-বাটী-ভিট! শূন্য অবস্থায় পড়িয়া 
রহিয়াছে । সেবারৎ অভাবে ১১টা মন্দিঃরর পুজা মি 1 কি বর্শা সমনতই 
বন্ধ হইয়! গিয়াছে। 


৮. 


যেসকল প্রজ। ভিটা ছাড়িয়া অন্য তালুকে চলিয়া গিয়াছে, তাহার! 
বিশেষ কষ্টভোগ করিতেছে; মন্নাভাবে অনেকে মৃত্যুমুখে পঙ্িত 
হইয়াছে, অনেকে ক্ষুধার তাড়নায় চৌ্ধ্যবুত্বি অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছে। 
এই সকল অপরাধীগণ ধৃত হইলে, প্রায়ই সকুরাগড়ের কাছারাতে বিচারার্থ 
আনীত হইয়া থাকে। কিন্তু সকুরাগড়ের আমলারা তজজন্ত গ্রামের প্রধান- 
গণকে দারিক করি মদ গ্রহণ করেন। লি. 


এই প্রকার চি আর রনি দিন স্থারী হইলে, সুরাগড় 


্রজাশূন্য হইবে, তাহাতে স্্াট- রফারের যথেষ্ট ক্ষতি ও. ছি ্ 
হইবার সম্ভাবন!। ূ 
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সর্বকারের হিতার্থ ও সকুরাগড়ের প্রজাবর্গের এই শোচনীয় অবস্থার 
প্রতিকারের জন্ত, আমর! উক্ত: তালুকের প্রই কয়জন প্রধান, তাহা-.. 
দের প্রতিনিধি রূপে হুজুরের নিকট সুবিধার ও করুণা! প্রার্থনা করিতেছি। 
হুজুরের অনুগ্রহ ব্যতীত আমাদের আর নিষ্কৃতি পাইবার উপায় 
নাই। ইতি শোবো সম্ধতের দিতীয় বং বৎসরের (খুঃ ১৬৫০) দ্বাদশ মাস। 
স্বাক্ষর ।-- 


মোগোরো......কজু রামের প্রধান ও প্ররঙ্গা সাধারণের প্রধান 
| প্রতিনিধি । 

রোকুরবেই'.....""তাকিজাব। গ্রামের প্রধান। 

হাগ্ুরো-**--* কাটানুত। গ্রামের প্রধান । 

জুয়েমন-........". কোইজুমী গ্রামের প্রধান । 

চুজো... ... ... -চীবা গ্রামের প্রধান 

সাবুরবেই .** '***" তাকানে। গরমের প্রধান ।” 


সোগোরোর এই দরখান্ত জাপানের অগ্রাট -সরকারের সেরেস্তায় অদ্া- 
বধি সযত্ে রক্ষিত আছে। 








তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

মহামহিম ' সোগুণ বাহাদুর সোগোরোর দরখান্তের কথা বিশ্বৃত হন 
নাই। তাহার আদেশ অনুসারে শীঘ্বই মাসানবু হোট্টা৷ দরবারে আহ্ৃত 
হইলেন। কিন্তু এবার তিনি বিচার কার্য্যের সহায়তার জন্য সদস্য 
বলিয়। আহ্‌ত হন নাই। আজ তিনি বিচারাধান আগামীরূপে তাহার 
পূর্ব সহযোগীদের সম্মুখে উপাস্থৃত। 
”" মহামান্য সোগুণ বাহাদুরের আদেশ অগ্ুসারে সোগোরোর দরখাস্ত 
খানি মামানবু হোষ্টার হস্তে প্রদান কর! হইল। 

সোগুন বাহাছ্বর মাসানবুকে বলিলেন, “আপনার তালুকের প্রজ্জাগণ 
এই দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছে । এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?” 

মাসানবু কুদ্ধনিশ্বাসে দরখান্তখানি আগ্ঘোপান্ত পাঠ করিলেন। তাহার 
কঠতালু শু হইল, ক্ষোভে, হুঃখে, অপমানে তাহার বদনমণ্ডল পাুবর্ণ 
ধারণ করিল, সর্বাঙ্গ কাপিতে লাগিল; ভগ্রস্বরে তিনি উত্তর করলেন, 
"আমি তো! এ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নছি।” 

সোগুন বাহাছুর রক্ষম্থরে বলিলেন, “এখন তো অবগত হইলেন; এবার 
প্রতিকার করিতে সচেই হউন।” ও | | 

মাসানবু অবনত মস্তকে চিন! করিতে মাগিেন?, অভিমানে, লঙ্কা, 
তিনি সংসার শুন্ঠময় দেখিলেন। 


১৪০.  জাপান-রহদ্য। 


সোগুন বাহাছুর পুনর্কণার বলিলেন, "আপনার সম্বন্ধে. এই আদেশ 
দেওয়া হইল বে, এই দরখাত্তে যে সকল অত্যাচারের কথা লিখিত 
রহিয়াছে, অবিগন্বে তাহার উপযুক্ত প্রতিকার করা হয়। আমার 
আরও অভিপ্রায় এই যে, কেবল আইন অনুসারে দরখীন্তকারীকে 
দণ্ড দিয়! নিশ্চিত থাকিলেই হইবে না, অপরাধী আমলাগণের অপরাধ 
সম্থন্ধেও যেন বিশেষ তদন্ত কর! হয়। 

স্বার্থপর দেওয়ান ও তাহার সহযোগী আমলাগণের অত্যাচারে তালুকের 
মধো যে ইতিমধ্যে এরূপ বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইয়াছে, হোট্টারাজ তাহা অব- 
গত ছিলেন ন। সকুরা তালুকের প্রজাগণের ছুরাবস্কার কথা সদরের কোন 
আমলাই তাহার গোচর করে নাই। কিন্তু এক্ষণে কৈফিয়ংঘ্ববূপ এ সকল 
বততান্ত উল্লেখ কর! বৃথা বোধ করিয়া তিনি তাস্তের জন্য সোগুণ বাহাদ্ররের 
, নিকট সময় প্রার্থনা করিলেন । 

_ সোগুণ বাহাছুর তাহার প্রার্থন মঞ্ুর করিলেন। 
এদিকে হোট্টারাজ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সদরের আমলাগণকে 
আহ্বান করিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে, তিনি সোগোরোর দরখাস্ত 
সম্বন্ধীয় সমস্য কথা৷ তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, সকুরার প্রজ্ঞার সবর কাছারাতে প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া 
আসিয়াছিল কি না।” 

আমলার! কেহই একথা! অস্বীকার করিতে পাঁরিল না। সকলেই 
স্বীকার করিল যে সকুরা তালুকের কয়েকজন প্রধান সদরের দরবারেশ 
দরখান্ত দাখল করিবার জন্য বারবার ফটকে আসিয়াছিল; কিন্ত 
'দেওয়ানজী পূর্ব হইতে কড়া হুকুম ; দিশ্কা রাখয়াছিলেন 
থে, সদরের দরবারে  প্রজাগণকে যেন কোন প্রকারে প্রশ্রয় 
দেওয়া নাহ়। সেইজনাই তাহাদিগকে দরবারে আসিতে দেওয়া 
হয় নাই।” 


জাপান-রহণ্য । 585 


হোট্টারাজ সক্রোধে বগিলেন, শকিন্ধ তোদর! তো] 1 আমাকে এ সং গিট 
দিতে পারিতে?” 
. এই সময় আমলা ইকেউরা বলিলেন, নুর! ৃ আমাদিগকে অনর্থক 
অনুযোগ করিতেছেন। আমাদের অপরাধ কি ? দেওয়ান নুগিয়ামা আপ- | 
নার নাম করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, নূতন কর আদায় করা 
হইতেছে বলিয়া প্রজার গোলযোগ উপস্থিত করিতেছে, এ সময় যদি 
তাহারা মদরের দরবারে প্রতিকারপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে সেখানে 
তাহাদিগকে প্রশ্রয় না দিগজা যেন সকুরায় ফিরাইয়া দেওয়া] হয়। সকুরার 
কাছারীতেই তাহারা সুবিচার প্রাপ্ত হইবে। এই জন্যই আমর! হুজুরকে 
বিরক্ত করিতে সাহসী হই নাই।” 

হোট্রারাজ বলিলেন, “হা! এতক্ষণে আমার স্মরণ হইয়াছে 7 সুগিয়ামা 
এক সময় আমার নিকট আসিয়! বলিয়াছিল যে, একদল থুষ্টান প্রজার 
বিদ্রোহ দমন করিতে অনেক অর্থ ব্যয়.হইয়াছে; সেই সুত্রে সে আমার 
নিকট হইতে কতকগুলি নৃতন কর বসাইবার সনন্দ লইয়া গিয়াছে। কিন্তু, 
এক্ষণে এই ব্যাপারট। অগ্রদর হইস্কা আমার মান মন্ত্র প্রতিপত্তি সমস্ত নই 
করিয়াছে, এমন কি আমার রাজত্বে পর্ধান্ত টান পড়িয়াছে। ঘি 
আমার আমলে তালুকটা হস্তচ্যুত হর, তাহ! হইলে আমার কলঙ্কের মার 
সীমা থাকিবে না। সেই কুটবুদ্ধি বজ্জীত সৌগোরোই এই সব কাণ্ড 
ঘটাইল। - | 0. 

ইকে উরা৷ বলিলেন, “ছু ! অরধীনের বেয়াদপি মাপ করুন। সৌগো- 

রোর অপরাধ কি? সকুরার আমলারা ষর্দি এত অত্যাচার না করিত, 

তাহা হইলে সোগোরো! কখনই এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিত না1” 

ইকেউরার কথায় হোট্টারাজ জলিয়া উঠিলেন) হষ্কার করিয়া, বলিলেন, 
পুপকর! তোমরাও এ অন্ত অপরাধী। তোমরা যদি আমাকে পূর্বেই: 
এসমস্ত কথা জানাইতে, তাহা হইলে শ্রাঞ্চ কখনই এতদূরে গড়াইত না)” 


১৪২  জাঁপান-রহুস্য ! 


হোট্টারাজের কথাবার্ধ। শুনিয়। আমলার! বুঝিতে পারিলেন, সোগোরোর 
দরখান্তে তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হুইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষেত্রে তীহাকে 
পাস্বনা প্রদান নিক্ষল বিবেচনা করিয়া, আমলার সকলে চুপ করিয়া 
প্রহিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে হোট্রারাজ . পুনর্ধার গর্জন করিয়া! বলিলেন, “দেখ! 
তোমর! এখনি সকুরাগড়ে আমার নাম করিয়া! আদেশ পাঠাইয়া দাও যে, 
স্বর্গীয় পিতৃদ্েবের মৃত্যুর পর যে সকল কর বা মাগুল বুদ্ধি হইয়াছে, সমস্তই 
যেন রহিত করিয়া দেওয়া হয়। আর সোগোরোর সম্বন্ধে আদেশ রহিল 
'যে, তাহার স্ত্রীর সহিত তাহাকে শূলদণ্ডে দণ্ডিত: কর! হইবে; তাহার পুক্র- 
'গণের শিরশ্ছেদ্ন হইবে এবং সমস্ত বিষয় সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত 
হইবে |” 
এই, নিষ্ঠুর দণ্ডাজা শুনিয়। সকলেই স্তত্তিত হইয়া পড়িলেন। ইকেউনক 
'অত্যন্ত কাতরভাবে হোট্টারাজকে বলিতে লাগিলেন, “হুছুর! এই দণ্ডাদেশ 
আর একবার বিবেচনা করিয়া! দেখুন; হতভাগা সোগোরো! আইন লঙ্ঘন 
'করিয়াছে, সেই অপরাধে তাহার প্রতি যেন নিষ্ঠুর শূলদণ্ডের বাবস্থা হইল! 
»কিস্ত সৌগোরোর স্ত্রী ও পুভ্রগণের অপরাধ কি? তাহাদের প্রাণদণ্ড 
হইবে কেন? সোগোরোর অপরাধের জন্য তাহারা তো! দায়ী নয়,_হয় 
তে| তাহারা! এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ ও জানে না।-- দোহাই হুজুর, হতভাগ্য 
পসোগোরোর স্তর পুত্রদের রেহাই দিন।” ৃ 
কেবলমাত্র ইকেউরা নয়, আমলাদের মধ্যে অনেকেই সকাতরে 
-হোট্টারাজের নিকট সোগোরোর স্ত্রী ও পুভ্রগণের জীবন ভিক্ষা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের কাতর প্রার্থনা নিক্ষল হুইল) কোপনম্বভাব 
'হোউ্টারাজের মুখ হইতে যে নিষ্ঠর আদেশ বাহির হই য্লাছিল, আর তাহার 
পরিবর্তন হইল না। | 
সাজ আজ্ঞানসারে নোগোরো সপরিবারে সদরকাছারীতে বন্দীভাবে 


জাপান-রহস্য। ১৪৩ 
ব্মানীত হইলেন । সেইস্থানে তাহাকে হোটটারাজের রায় চারি দেওয়া 


হইল। 
হোট্টারাঞের রায়। 


মোগোরো সকুরাতালুকের গ্রজাগণকে রাজসয়কারের বিরুদ্ধে উত্তে- 
জিত করিয়াছে এবং তাহাদের বৃদ্ধিদীতা ও দলপতিরূপে শাঁনুকের মালি- 
কের নিকট অন্তায় ও অবৈধ আবেদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু 
তাহাতে কৃতকাধ্য না হওয়ায় সে অসীম স্পদ্ধাপূর্বক স্বয়ং * এর নিকট 
অভিযোগ উপস্থিত করিতে সাহদী হইয়াছে । এই সমস্ত ভীষণ অপরাধের 
নিন্িত্ব উহাকে কাষ্ঠে বাধিয়! শুলঘার! উহ্থার প্রাণনাশ করা হয়। 
ূ 
সোগোরোর স্ী চুতা, তাহার স্বামীকে আইনলঙ্ঘন ও রাজদ্রোহিতায় 
প্রবৃত্ত জানিয়াও তাহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করে নাই। সুতরাং 
তাহার অপরাধও সোগোরোর অন্থরূপ। তাহাকে ও শুলদণ্ডে দিত করা, 
হয়। 
৩ | 
সোগোরোর পুল্রচতুষ্টয় পিতামাতার সহিত সমান দণ্ডে দণ্ডনীয় হই- 
'লেও, তাহাদের বয়সের অল্পতা! হেতু ভাহাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ কাশ 
করা হইল। তাহাদের শিরশ্ছেদেন করা হয়। | 
এই রায় পড়িয়া শুনান হইলে, সোগোরোকে সপরিবারে সকুরাগড়ের 
. কারাগারে প্রেরণ করা হইল। আদেশ হইল, দণ্ডবিধানের নির্দিষ্ট দিন 
র্য্স্ত তাহাদিগকে সেই স্থানেই রাখ! হইবে। রি 


লগা লাদেন নবক সনে 
ভাবে উল্লেখ করা হইত । 





চু পরিচ্ছেদ? 


হোট্টারাজের এই নিষ্টুর দণ্ডাদেশের করা প্রচারিত হইয়া টি সকুরা- 
গড়ের প্রজাগণ শে'কে অধীর হইয়া'পড়িল। সমস্ত প্রজা দলবদ্ধ হটয়া 
বুচোজিদেবের মন্দিরে সমবেত হইল) সেই স্থানে তাহার! কর্তব্য সম্বন্ধ 
আলোচনা করিতে লাগিল। 

অধিকাংশ প্রজাই রাজার এই প্রফার অবিচারে অতাস্ত উত্তেজিত 
হইয়া উঠিয়াছিল ৷ তাহারা সঈকুরাগড়ের কাছারীবাড়ী ধ্বংদ করিবার জন্ঠ 
আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সোগোরোর পূর্ব সঙ্গীগণ অতি- 
কষ্টে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিক়|: বলিলেন যে, তীহাঁরা সৌগোরোর প্রাণ 
ভিক্ষার জন্ত হোট্টারাজের নিকট গমন করিবেন। উত্তেজিত প্রজাগণ এই 
প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ শাস্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। 

এদিকে সকুরাগড়ের প্রধানগণ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দোগোরো। 
ও তাহার স্ত্রীপুত্রগণের প্রাণভিক্ষার জন্য হোট্রারাঙ্ধের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে সচেষ্ট হইলেন।' কিন্তু হোট্টারাজ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
সন্ত হইলেন না। : প্রধানগণ বুঝিলেন, হোট্টারাজের ক্রোধ এখনও, 
বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয়'লাই। অবশেষে: তাহার, সদরের আমলাগণের 
সাহায্যে বছুকষ্টে কারাগারের মধ্যে সোগোরোর 'সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া সকুরার প্রত্যাবর্তন করিজেন। 

সকুরাগড়ের কারাগারে দোগোরোর সহিত নাক্ষাৎ করিয়া প্রধানগণ 
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বলিলেন, *সাগোরো» ভাই! রাজা তামার প্রতি যেরূপ অবিচার 
করিয়াছেন, তাহা গুনিয়। অবধি প্রজারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়! উঠিয়াছে, 
ক্রোধে ক্ষোভে মন্্াহত হইয়! তাহারা সকুরার কাছারীবাটা ধ্বংশ করিবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হয় $'আমরা বছুকষ্টে তাহাদিগকে বুঝাইয়। তোমার প্রাণ- 
ভিক্ষার; জন্য রাজধানীতে গিয়াছিলাম। কিন্তু রাজা আমাদের প্রার্থন! শ্রবণ 
কর! দুরের কথা, আমাদের সহিত সাক্ষাৎ পর্যন্ত করিল ন1। তোমার প্রতি 
এই পৈশাচিক দণ্ড প্রদান করিয়াও তাহার ক্রোধের উপশম হয় নাই। 
এখন বদি অসস্তষ্ট প্রজাগণকে রাজার এই আচরণের -থ! জানাই, তাহ! 
১ইলে এবার তাহারা আর আমাদের উপরোধ রক্ষা করিবে না, রাজ্যে 
তাহা বিষম বিভ্রাট উপাস্থত করিবে।” 

সোগোরে| বলিলেন, “ভাই সব! তোমর! আমার জন্য যাহা করিয়াছ, 
তাহাতে আমি তোমাদের নিকট চিরখণী হইয়| রহিলাম। আমি যে শুলনতডে. 
দণ্ডিত হইব,তাহাতে কান সন্দেহই ছিলনা । আর আমার অপরাধে আমার 
স্তর যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে তাহাও আমি জানিতাম। কিন্তু ওর! যে 
পণডরও অধম ব্যবহার করিবে, আমার আইন-লজ্ঘনের অপরাধে আমার 
শিশুপুত্রগণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবে, আমি তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই 1” 

একজন প্রধান বলিলেন, “সেই জন্যই তে] বলিতেছি, প্রজার! মহা 
উত্তেজিত হইয়া! উঠিয়াছে, রাজার এই পৈশাচিক আচরণের প্রতিশোধ 
লইবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে।” 

সোগোরো৷ বলিলেন দেখ. ভাই মব! তোমাদের নিকট আমার 
এই শেষ অনুরোধ,--তোমর! প্রাণপণ চেষ্টায় উত্তেজিত গ্রজাগণকে 
সংযত করিয়ো। এখন যদি তাহারা উত্তেজিত .হুইয়া কোন বিভ্রাট 
উপস্থিত করে, তাহা হইলে শক্রপক্ষেরই সুবিধা হইবে। আমি 
নিজের প্রাণ, আর আমার প্রাণের চেয়ে যাহারা প্রিয় ছিল, তাহাদের 
মাতৃ-ভূমির চরণে উৎসর্গ করিয়া যে সুবিধা সংগ্রহ করিয়াছি, এখন তোমরা 

৮. ১৪ 
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সকলে মিলিয়৷ তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। মহামান্ত সোগুণ বাহাছুর 
যখন এ বিষয়ে -হস্তার্ণ করিয়াছেন, তখন তোমাদিগকে আর অধিক 
বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না, নিশ্চয় জানিয়ো এবার সকুরাগড়ের সুদিন 
উপাস্থিত। আমার জন্য অথবা আমার স্ত্রী পুত্র-পরিবারবর্গের জন্ত তোমরা 
অনুমাত্র বিচলিত হইয়ে! না। ভগবান আমাদের সম্বন্ধে সুবিচার করিবেন। 
তাহার উপর আমাদের ভার দিয়! তোমরা নিশ্চিস্তীয় থাকিয়ো 1৮ 

প্রধানগণ আর কিছু বাঁলতে পারিলেন ন1, তাহারা নীববে অশ্রবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। 

এই স্ময় কারারক্ষক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল , সে প্রধান- 
গণকে আর মেস্থানে অবগ্কান করিতে দিল না । তৃখন প্রধানগণ অ্রপূর্ণ- 
প্লোচনে দোগোরোর নিকট চিরজীবনের মত ব্দাহ লইয়া কারাকক্ষ পরি- 
ত্যাগ করিলেন । 

ঠা ন সঃ সঃ ৫ 

. এদ্দিকে কোজুগ্রামের মধ্যন্থলে একটা প্রকাণ্ড, প্রান্তরের এক অংশে 
বধ্যভূমি নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বধ্যভূমির চতুদ্দিক বংশ-বৃতির দ্বারা ঘিঁরয়া 
ফেল! হইয়াছিল। সব্ুরাগড়ের আমলাগণ পুর্ব হইতেই বধ্যস্থলে উপস্থিত 
হইয়া হতভাগ্য সোগোরে। ও তাহার গরিবারবর্ের অস্তমকার্যের 
আয়োজন করিতেছিলেন। 

বৃতির বাহিরে সহম্র সহত্র দর্শকের সমাগম । চতুদ্দিক লোকে লোবা- 
রণা। সোগোরোকে একবার জন্মের মত শেষবার দেখিয়া লইবার ভন্ত 
সকুরাগড়ের আবালবৃদ্ধবনিতা! উন্মাদের মত সেই ভীষণ বধাস্থলে উপস্থিত 
হইয়াছে । সকলেই নীরব নিশ্চল। আত্মহারা! হই ফকলেই 'সোগোরোর 
আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে |” 

সহস! সেই বিরাট জনতা রী নি উঠিল, একটা অস্পষ্ট কোলাহল 
উিত হইল। দেখিতে দেখিতে বরকন্দাজ পরিবেষ্টিত হইয়া সোগোকে। 
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সপরিবার বধ্যভূমির নির্দিষ্ট অংশে আনীত হইলেন। আমলাগণের আদেশে 
বরকন্দাজগণ তৎক্ষণাৎ, সোগোরো, চুতা ও তীহার পুত্রগণকে দৃঢ়রূপে 
বন্ধন করিয়! ফেলিল। সোগোরো৷ ও চুতা ছুইটা প্রকাণ্ড প্রোথিত কার্টে 
দৃরূপে আবদ্ধ হইলেন । দর্শকগণ সেই করুণ-দৃত্তে আর স্থির থাকিতে পারিল 
না, নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল, অনেকে ভগবানের দোহাই দিল। 
সোগোরো ও চুতা এ৩ুক্ষণ নীরবে ছিলেন। কিন্তু যখন বরকন্দাজেরা 
তীহার্দের শিশুপুভ্রগণকে কঠোররূপে বন্ধন করিল, বালকের! যখন দেই 
কঠোর রন্ধনে বিচলিত না হইয়া শ্লানব্দনে বিপন্ন পিতামাতার মুখের 
দিকে চাহিয়! রহিল, তখন ম্নেহময়ী জননী আর স্থির থাকিতে পাঁরিলেন 
না, ক্ষোভে দুঃখে, শোকে মাতৃহৃদর উচ্ছবপিত হইয়া উঠিল, শোকাবেগে 
চুতা। কাততরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া, বলিলেন,--“দোহাই দেওয়ানজী মহাশয় ! 
অগ্রে আমার .প্রাণদণ্ড করুন্‌, বাছাদের কষ্ট আর দেখিতে পারি- 
তেছি না।, |] 
কিন্ত চুতার প্রার্থনা গ্রাহথ হল ন1। দেওয়ান স্থৃগিয়ামা বালপেন, “এ 
সন্ধে বিধান এই যে গুরু অপরাধাগণের শেষে প্রাগদণ্ড হইবে; কারণ, 
তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ কষ্ট দিবার প্রয়োজন | এই নিয়ম লক্ঘন 
হইবার উপায় নাই” 
অতঃপর একজন ঘাতক ত্ীক্ষ তরবারীর আঘাতে বয়ংক্রম অনুসারে 
যথাক্রমে" সোগোরোর চারিপুভ্রের মন্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিল। তাহার 
হস্তের-ক্ষিগ্রতার জন্য এই শোকাবস্ণ নি জীাদের অধিকক্ষণ দেখিতে 
হইল না।৮ 
কিন্তু এই কয়েক মুহূর্তের কিঃ শোকাতুরা ননী উন্মত্তা হইয়! 
উঠিলেন। তাহার মুখণ্রী বিকৃত, দুটি ভয়াবহ ও কষ্ঠন্বর বিকট হইয়! 
উঠীল। চুতার তৎকালীন মুর্তি দেখিয়া সেই বিরাট বিখর জনসজ্ঘ 
নিস্তব্ধ ও রোমাঞ্চিত হইল। 
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তখন চতা সেই বিস্মিত জনসজ্ঘকে স্তত্িত করিয়া] দেওয়ান হুগিয়ামা 
ও তাহার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করি তীন্রস্বরে বলিতে লাগিলেন,__“ওরে 
নিম্মম নিষ্ঠ'র নরাধমেরা ! ওরে হত্যাকারী পাষণ্ডের দল! তোদের আর 
নিস্তার নাই ! তোরা যখন আমাদের সমক্ষে প্রাণোপম পুত্রদের হত্যা 
করিলি-_আমাদিগকে সেই হত্যাকাণ্ড দেখাইলি, তখন তোদের আর 
নিস্তার নাই। অবিলম্বে তোদের এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যথার্থই 
ষদি আমি বাছাদের জননী হই, যদি স্তী হই, যদ্দি ভগবানের প্রতি আমার 
বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আমার এই অভিসম্পাত জন্ম জন্ম তোদের দগ্ধ 
করিবে? যাহারা এই পৈশাচিক কার্ধ্যে হস্তার্পণ করিয়াছে, তাহাদের কেহই 
নিষ্কৃতি পাইবে ন!।স্পরাজা হউক--মন্ত্রী হউক--আমলা হউক--কেহই 
এই পুল্রশোকাতুর৷ জননীর অভিসম্পাত হইতে রক্ষা পাইবে না।” 

_ সোগোরো এতক্ষণ তাহার স্বাভাবিক প্রশান্তমুর্তিতে অচল অটল হৃদয়ে 
নীরবে দণ্ডায়মান ছিলেন | কিন্তু চুতার এই মর্ঘুভেদী আর্তনাদে তিনি 
আর স্থির থাকিতে গারিলেন না। তিনিও উত্তেজিত হুইয়। উঠিলেন, চুতার 
কথ! শেষ হইতে না হইতেই তিনিও বলিয়া উঠিলেন,-“ঠিক বলিষ্লাছ 
চুতা, বার্থ কথাই বলিয়াছ। আমাদের প্রাণদও হইবে সে তো জানাই 
ছিল, আমরা প্রাণ উৎসর্গ করিয়াই এই কার্ষে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, 
এ বিষয়ে আমাদের কোন কথাই বলিবার নাই; কিন্তু হতভাগ্য পুত্রদের 
অপরাধ কি? অবিচারের মত মহাপাপ আর সংসারে নাই। ভগবান ছুম্মৃতি' 
রাজার এই পৈশাচিক অভ্যাচার-অবিচারের গ্রতিফল প্রদান করিবেন। 
আমার এই শেষ নিশ্বাসে আমি বলিতেছি--হো্টারাজের আর মঙ্গল নাই। 
হোট্টারাজের সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের অবসান হুইবে। -হোষ্টারার্জের এই 
অপরাধে এই পাপ-পরিবারের নুখশাস্তি সমন্তই অস্তর্ত হইবে। আমার 
এই অভিসম্পাত শেব দিন পরাস্ত হোট্টারাজকে দগ্ধ করিবে 1” 

সোগোরোর এই জলদ-গভভীর স্বরে সমবেত জনসজ্ঘ-7-এমন কি দেওয়ান: 
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সুগিয়ামা ও তাহার পারিষাবর্গ র্ান্ত 'শিহরিয়। উঠিল; তাহাদের মনে 
হইল, যেন প্রত্যক্ষ দৈববানী ধ্বনিত বইতেছে। দেওয়ান টির 
হৃৎকম্প উপস্থিত হইল | 

পরক্ষণে শুলধারী ঘাতকগণ একযোগে সেই টির উপর 
প্রবলবেগে শু বর্ধ করিতে লাগিল। তখন ভীষণ 
নরকের নু দ্বার যেন সহসা উদবাটিত হইপ। ভীষণমূদ্তি ঘাতকগণ শুল- 
হস্তে পৈশাচিক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদের নিক্ষিপ্ত শুলে বিদ্ধ 
হইন্না দোগোরো!৷ ও চুতা জবাকুন্থম-শোভিত দেবদম্পতির স্তায় শোভা 
পাইতে লাগ্রিলেন! সোগোরো মৃত্টা পধ্যস্ত অসাধারণ সহিষ্ণুতা-দহকাৰে 
নীরবে এই ভীষণ আঘাত সহ করিলেন! আর চুতা ?-_সন্মুথে প্রাণাধিক 
পত্রগণের শোচনীয় হত্যাকাও দেখিয়া উন্মাদদিনী হইয়াছিলেন টতিনি প্রমন্া 
উগ্রচণ্ডার স্ঠায় সেই ভীষণ শূলের আঘাত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া পুত্র- 
কলত্র-অমাত্য সমেত হোট্রারাজকে শেষ নিশ্বাস পর্যাস্ত অভিদম্পাত 
করিতে লাগিলেন । 

বৃতির বহির্ভাগস্থ নীরব-জনতা! ঘা তকগণের এই পৈশাচিক কাণ্ড দেখিয়া 
বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠিল, চতুর্দিক হইতে সহত্র সহমত কণ্ঠ-নিঃন্যত 
আর্তনাদ ও অভিসম্পান্তে ষেই বিরাট প্রান্ত প্রতিধ্বনিত হুইয়া উঠিল! 
কিন্তু তাহাদের আর্তনাদ ও অভিসম্পাত মৃডিমতী হইয়া মৃত্যুর কবল হইতে 
হতভাগ্য দম্পতিকে উদ্ধার করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাহা- 
দের প্রাপ-বিহন্গ সেই জীর্ণ বিদীর্ণ দেহপিপ্তর পরিত্যাগ করিয়! মহাশূন্তে 
বিলীন হইয়। গেল! 

এই সময় মোহস্ত কোঞ্জেন সেই অবিচ্ছেদ-জনত। ভেদ করিয়া বৃতির 
পার্খে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। সোগোরে! ও তাহার পরিবারবর্গের 
সেই শোচনীয় অন্তিম-দৃণ্ে বৃদ্ধ উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। তথন তিনি 
বৃতির পার্থ হইতে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, ন্বাও দোগোরো। সাধনোচিত 
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ধামে তথায় পুণ্যের ফলভোগ কর। যেখানে স্বখ আছে, দুখ নাই? শান্তি 
আছে, অশান্তি নাই ; মিলন আছে, বিরহ নাই; আলোক আছে, অন্ধকার 
নাই; প্রীতি আছে, কলহ নাই; অমৃত আছে, মরণ নাই ;--যে স্থানে 
. হিংসা,দ্বেষ, প্রতিহিংলার দীর্ঘস্বাস নাই যে স্থানে মনুষ্য মনুষ্যশোণিতপাত 
করিতে অগ্রপর হয় না,_সেই স্থানে গমন করিয়া তোমার আত্মা শান্তিলাভ 
করুক ৷ স্বদেশভক্ত বীর! মাতৃপূজার উপাসক ! জীর্ণবাসের মত ভৌতিক 
দেহ পরিত্যাগ করিয়া, নিষ্ঠুর রাজবিধানের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়৷ আজ তুমি 
সপরিবারে আনন্দপুর্ণ অক্ষয়ধামের পথিক হইয়াছ। এখন আর তোমার 
জন্ত ছুঃখ করিব না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সকুরার প্রত্যেক 
ষুবা যেন তোমার এই অপুর্বব আত্মত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করে।” 

মোহস্ত কোজেন পরক্ষণেই সেই বিরাট জনতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইছেন। 
উাহীকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। 

সোগোরোর বন্ধুগণ এতক্ষণ কায়ক্লেশ সেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন ; 
তাহারা এক্ষণে সোগোরে। ও তাহার স্ত্ী-পুত্রগণের থিন্ন ভিন্ন কলেবরগুলি 
সৎকারের জন্য গ্রহণ করিলেন । 

এই পুণ্যভূমির এক অংশে দপরিবার সোগোরোকে সমাধিস্থ করা হইল। 

ঈতিপুণ্ে যে স্থানে পৈশাচিক অনুষ্ঠানে নারকীয় কোলাহল উখিত হইয়া- 
ছিল, এক্ষণে তথায় স্বিগ্-গন্তীর বৌদ্ব-মনতরধবনি উিত হইলে পূর্বের ভীষণত্ব 
কোথার বিলীন হইয়া গেল! ভীষণ ঝঞ্ধাবাতের অবসানে আবার তথায় 
বসন্তের সমীরণ প্রবাহিত হইল! | 
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দোগোরোর পরলোকগমনের পর যত দিন গত হইতে লাগিল, 
চোট্রারাছ্গের অন্তদ্ণহ "3 আত্মগ্লানি ততই বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 
সোগোরে প্রতি হোট্ারাজের পৈশীচিক আচরণ ও মহামান্য সোগুণ 
বাহারের মন্ত্রিসভা হইতে তীহার বরখাস্তের কাহিনী শীঘ্রই 
জাপানের সর্বত্রই প্রচারিত হইয়া পড়িল। হোট্টাবাজের সমকক্ষ 
রাজগণ তীহার সহিত সামাজিক সম্পর্ক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ 
করিলেন । 

বাহিরের এই দ্ররবস্থার সময় হো্টারাজের সংসারের মধ্যে অক- 
স্মাৎ এক বিভ্রাট উপস্তিত হইল হোট্রারাজের আসন্ব-প্রসবা মহিষা 
সহসা কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। সপরিবার সোগোরো হত্যা- 
কাহিনী শুনিয়া অবধি সাধ্বী মহিষী শোকে ক্ষোভে একান্ত অধীরা 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে পীড়ার আতিশয্যে বিকারের অবস্থাক্র 
তিনি দিবারাত্রি দৌগোরো৷ ও তীহার স্ত্ীপুক্রসন্বন্ধে প্রলাপ বকিতে 
লাগিলেন। সাধ্বা পত্বীর এই প্রকার শোচনীক অবস্থায় হোট্টারাজ 
উন্মত্ত হইয়। উঠিলেন। 

একদিন সন্ধ্যার পর হোট্রারাজ একটা নির্জন কক্ষে বসিয়া গভীতর 
চিন্তা নিমগ্ন আছেন, এমন সময় একজন পরিচারিকা উদ্ধন্থাসে 
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আসিয়া সংবাদ দিল থে, রগ অবস্থা বড়ই খারাপ,_ভীহার অস্তিম- 
কাল উপস্থিত।» ৃ 

হোট্টারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ উর্দশ্বাসে 
রাণীর কক্ষের দিকে ছুটিলেন। 
প্রাসাদের একা ন্ুপ্রশস্ত কক্ষে পালক্কের উপর হোট্রারাজ-মহিষী 
অন্তিম শয্যায় শায়িতা। মহিষীর 1শরোভাগে পালক্কের পার্থে রাজবৈদ্থ 
দণ্ডায়মান, তিনি মানমুখে সজল-নেত্রে ব্লাণীর অস্তিমদশা নিরাক্ষণ করিতে 
'ছিলেন। রাণীর পার্থে তাহার প্রিয়-সহচনী উপবিষ্ট, তিনি প্রাণপণে 
মহিষার সেবা শুরীধা করিতেছিলেন । . 

হোট্টাপাজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন-মহ্যীর অগ্তিম- 
সমর উপস্থিত। হোট্রারাজজ কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র রাণীর প্রলাপ 
আরও বৃদ্ধি পাইল | তিনি গোগোরো ও চুতার নাম করিয়া 
চীৎকার করিয়া উঠিলেন, উদ্দেশে কাতরকণ্ঠে তাহাদের নিকট স্থাদীর 
শস্ট ক্ষনা-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। 

প্রেপ্নীর এই শোনায় যন্ত্রণা দেখিয়া হোট্রারাজের মতিভ্রম হইল, 
তিনি উন্মাদ হইগা গেলেন, মহিষীর নায় তিনি কক্ষের চতুর্দিকে 
চুতা ও সোগোরোর প্রেত-মূর্তি দেখিতে লাগিলেন। 

যেস্ত্রালোকটী রাণীর পার্থে বসিগ্না সেবা শুশ্রষা করিতেছিল, 
হোট্টারাজের দৃষ্টি সহসা তাহার উপৰ পতিত হইল?) তাহার মনে 
হইল, বুঝি চুতার প্রেতাত্মা এই রমণীর মুর্দি 'ধরিয়া রাণীকে দগ্ধ 
করিতেছে। মতিত্রান্ত উন্মন্ত হোট্টারাঞ্জ অস্থির হইয়া উঠিলেন, তৎ- 
ক্ষণাৎ ঠিন কোষ হইতে অসি নিফাধিত্, ক্রিয়া দেই রমণীর 
স্ন্ধদেশে আঘাত করিলেন; তীক্ষধার তরবারীর আধাতে অভাগিনীর 
মস্তক তৎক্ষণাৎ দেহচ্যুত হইয়। কক্ষতন্গে নিক্ষিপ্ত হইল | পালক্কের 
অপর পার্থে দণ্ডায়মান বুদ্ধ রাজবৈষ্ঘ রাজাক্ত এই পৈশাচিক-কাণড 
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দেখিয়া একেবারে হতবৃদ্ধি হইগ্লা পড়িলেন, / এই ব্যাপারে তিনি 
ভয়বিশ্ফারিত-নেত্রে রাগ্জার দিকে দৃষ্টিপাত [রিলেন। সেই দৃষ্টিতে 
হোট্রারাজের উন্মত্ততা আরও বর্ধিত হইল।.সিনি ভাবিলেন, সোগো- 
রোর প্রেতাক্মা! বৈগ্ের মূর্তি ধরিয়া তাহাকে দগ্ধ করিবার উপক্রম 
করিতেছে ! ভিনি মেই মুহূর্তে দিং্‌-বিক্রমে বুদ্ধ বৈগ্কুকে আক্রমণ 
করিলেন। হতভাগ্য বৈচ্য পরক্ষণে, উন্মত্ত বাজার করাল-কপাণের 
মাঘাতে ছিরশরি হুইয়া ভূপতিত হইল। 

“এত ক্ষণে নিষ্ষণ্টক হইলাম ।” এই কয়েকটী কথ! বলিয় হোট্রারাঁজ 
রাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এই সময় রাগ্মহিষী বিকট 
অট্রাহান্ত করিয়.উঠিলেন ; প্রাসাদ-কক্ষে সে অ্রহাস্য প্রতিধনিত 
হইয়া উঠিল, পরক্ষণে রাণীর জীবন প্রদীপ নির্ধাপিত হইল। 

এই ঘটনায় রাজ-প্রাসাদে মহা হুলস্থল কাণ্ড উপস্থিত হইল। 
হোট্টারাজের দাস দাসী ও পরিজমগণ চতুর্দিকে পলীয়ন করিতে 
লাগিল। নিহত রাজবৈদ্যের আত্মীয়-স্বজন রাজ-প্রাসাদে আসিয়া 
হাহাকার করিতে লাগিল। তখন প্রকাশ পাইল, [হত শ্ত্রীলোকট! ' 
রাণীর প্রধানা সহচরী, দেওয়ান স্থগিয়ামার কন্তা! 

এই দুর্ঘটনার অল্লক্ষণের পরেই হোট্টারাজের সংজ্ঞা হইল; তখন 
তিনি বুৰিতে পারিলেন যে, তিনি কি ভীষণ কার্ধ্য করিয়াছেন! শোকে, 
দুঃখে, ক্ষোভে হোট্টারাজ বালকের মত রোদন কারতে 
লাগিলেন। 

অতঃপর প্রচুর অর্থব্যয়ে রাজবৈদ্যের 'মাত্ীঘস্বজজনকে কোন 
ক্রমে ঠাণ্ডা কর! হইল। এই বিভ্রাটের পর হোট্রারাজজের প্রাসাদে 
এক ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইল। গভীর রাত্রে প্রাসাদের প্রতি 
কক্ষে মর্্ডেদী আর্তনাদ, পৈশাচিক অউহাস্য, দীর্ঘস্বাসের হা-হুতাশ 
প্রভৃতি উত্থিত হইতে লাগিল, শত চেষ্টাও সে সকলের নিরাকরণ 
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হইল না। ক্রমে রাজপ্রাাদে অবস্থান করা অসম্ভব হইয়] উঠিল, দাস 
দাপীগণ প্রাসাদ ছাড়িস্বা' পলায়ন করিল। হোট্রারাজও আর প্রাসাদে 
থাকিতে পাবিলেন না । একদিন তিনি সাধারণের অলক্ষিতে অশ্বারোহণে 
রাজধানী পরিত্যাগ করিরা উ।হার সকুরা-তালুকে যাত্রা করিলেন। 


০ 








হোট্টারাঙ্গের সুখের দিন আ পিন হইয়াছিল। গোপনে সকুরা- 
গড়ে পলায়ন কারয়াও তিনি খাতার অভিশাপ, ও 'সাগুণ বাভাছরের 
কোপানল হইতে নি ৮পাইলেন না। 

রাজধানী, হইতে হোট্টারাজের পলায়নের পর সোগুণ বাহাদুর 
ঘোসণ। করিলেন যে, পসকুরা তানুকের বর্তমান মালিকের মতিভ্রম 
উপস্থিত হইগাছে, স্থতরাং উক্ত তালুক সম্রাট-সরকারে বাজেয়াপ্ত 
করা হউক ।” 

হোট্রারাজের আশা ভরসা সমস্তই বিলুপ্ত হইল। দকুরাগড়ের 
প্রাসাদেও তাহাকে আর শবস্থান করিতে হইল না। সোগুণ বাহাদুরের 
এই ঘোষণা শু'নয়1! একদিন রাত্রে তিনি কোথায় অন্তপ্ধান করিলেন, 
কেহই আর তাহার সন্ধান পাইল ন। 

গোগোরো ও চুতীর মৃত্যুকালীন অভিসম্পাত ব্যর্থ হইল না। 
সকলকেই কিছু না কিছু ফদভোগ করিতে হইগ়াছিল। 

হোট্রারাজের বিচারে দেওয়ান সুগিয়ামা ও অন্যান্য আমলার 
সর্বস্বান্ত ও নির্বাসিত হইয়াছিল । শেষজ্ীবনে তাহাদের সকলকেই ভিক্ষা- 
বুত্ত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আমলাগণের প্রজাপীড়ন ও 
তাহার প্রতিবিধানের জনা মোগোরোর আত্মোৎ্মর্গ কাহিনী দেশ 
বিদেশে গ্রচারিত হইয়াছিল) সুতরাং নির্বাপিতি আমলারা কোথাও, 
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আশ্রর পাইল না। 'হ্থালক্রুমে অনাহার ও তজ্জনিত উৎকট রোগে 
আক্রান্ত হা বি রে ক্লেশভোগের পর আমলারা মৃত্যুমুখে পতিত 
তইল। রা 
সোগোরো ও তাহাই পরিবারের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে মোহস্ত 
৬. কোঞ্জেন উন্মাদ হইয়া! গ্রিয়াছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পর তিনি সেই 
ভাব বধ্যভূমি হইতে অন্তদ্ধান হইয়া নিকটস্ত ইন্বা বিলের 
গভীর জলে ঝাঁপ দিয়া মানসিক জালান্্ণ। এ জন্মের মতন শীতল 
করিয়াছিলেন । ঃ 
দোগোরোর মূত্র পর তাহার সঙ্গীগণ সংসারাশ্রম পয়িত্যাগপুর্বক 
ধর্মকার্যে নিরত থাকিয়া সৌগোরোর পান্ুনলীকিক মঙ্গলার্থে জীবন 
উৎসর্গ করিলেন । 
সকুরা-তালুকের প্রজাগণ জীবনে সোগোরোর শোক বিস্মৃত হইতে পারে 
॥ নাই । পোগোরো ও তীহার পরিবার বর্গের সমাধিস্থলে তীহার। 
চে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিরা সোগেরোর স্মৃতি চিরস্থায়ী করিন। 
+« প্রবাদ মাছে যে, এই মন্দিরে গ্রবলের অত্যাচারের [বিরুদ্ধে দৈবের 
. সহায়তা! প্রার্থনা কখনই নিক্ষল হয় না। 
ফোগুণ বাাদুর সকুরাগড় দীর্ঘকাল সম্রাট-সরকারে বাজেয়াপ্ত 
করিয়া রাখেন নাই। য্লামাগাটা তালুকের মালিক কাউণ্ট উপাধিধারী 
একজন নরপতির হস্তে তিনি সকুরাগড়ের শাসনভার অর্পণ করেন। 
এই রাজবংশ, ভূতপুর্ব হোট্টারাজবংশেরই একটা শাখা। ইষ্ারা এক্ষণে 
সকুরাগড়ে রাজত্ব করিতেছেন। বলা বাহুল্য, সোগোরো সংক্রান্ত 
কলঙ্ক ইন্থাদিগকে স্পর্শ করে নাই | . রর 
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